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ほ用説明書（ほいこなしガイド) 




安全に正し<お使いいただ<ために.操作の前には必す別冊の「安全上のご注意」をお読か<ださい。 


マニュアル®巧について 

Caplio 300 G には.次の2種類の7ニュアルが巧属しています。 

[ます.こち5をお読か<ださい] 

『使用説明書（かんたんたイド)』（紙7ニュアル） 


「撮影前の準備」か5|「静止画を撮る」^「見る」^「パソコン 
でミ舌用する」まで . Caplio 3006を簡単に U ととおソ楽しむたゆ 
の説明書です。 

ご使用の前に.ます最初にこち5のマニュアルをお読か<ださい。 

[必要に応じて！お読か< ださい] 

『使用説明書（巧いこなしたイド）』※このつアイルです。 


Caplio 3006のすベての機能と巧いかにを説 B 月しています。 

Caplio 300 G を十分にご活用いただ < ために，一度最後までお読か < ださい。また，必要なとさに随時ご利用 < だ 
さい。 



本7ニュアルの読かかた 

7—クについて 

本マニュアルは次のマークを巧って表記しています。 

!9 操作上 I 守っていたださたいミち意事項 
が制限事項です。 

そのペー iJi に関する補足説明が，操作 
について巧ってお<となに立つ事柄 
です。 3。 

なお,本文中に参照ペー iJi を「 -^ P.xxj 
とい5表記で示している場舍ちあ LJ 
ます。 


rnB 用語説巧 

そのペー iJ で説 B 月されている内客か 
弓，巧つておいていたださたい用語を 
ピックアッブして解説しています。 

参照 

Ife 関連する機能のペー iJi を示していま 
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第 1 部たタラのほいかた 


第1章準備する 


ここでは.パツケー ij か5力乂ラを取り出して.撮影でさるが態に準備 
するまでを説明します。 




第 1 部第1章準備する 


同個品を巧認する 

力乂ラのパツケ ー iJ には次のちのが入つています。すべて揃っているか確認しましよラ。 


Caplio 300 G 


Caplio CD-ROM 



ソつトウエアと『使用説明書（使いこ 
なしおイド）』が甚まれています。 

Kodak 社 CD-ROM 

Kodak EasyShare ソつトウエアが含 
まれています。 


ピデスケーづル 


単兰アルカ U きミ電ミ也 （2 本) 


USB ケーづル 




保証書/ご愛用者 
登歸カード 

安全上のご注意 


『使用説明書（かんたんたイ K )』 



na ネックス 1-5 ッブの巧り巧け 

y 冒 かに 

力乂5を落とさないよ〇に.付属の 
ネックスト5、ソプを力乂 5に取リイ寸 
けて使用して < ださい。 

スト5、ソプは先端を力乂5のスト 
5 ップ取 LJ 巧け部に通して取 LJ 巧け 
ます。 







圍 


-万一不足していたり.破損していた場合には.お買い上げの販売店へご連絡<ださい。 
-保証書は，内容をお確かめの上，大切に保管して < ださい。 










































第 1 部第1章準備する 


を部のち祝 

力乂ラの各部のを称です。本7ニユアルでの説明を読む上で必要になります。 U ととおり確認しておさましよ 
ラ。 


■力乂ラ本体 

前面 


①②③ 


④ ⑤ 



背面 



① Li でツターボタン 

② 電源ボタン 

③ モー ドタイル 

④ つ5ッ LI ユ発光部 
⑥アク tZ サ U—Li ユー 

⑥ AF 窓 

⑦ つァインター 

⑧ 端テカバー 

⑨ レ:;ブ 

⑩ USB 端テ 

⑩ピデで出力端子 



側面（前面か5見てち） 


① でートつ开ーカス5ンプ 

② つアインター 

③ つ5ッ Li ュ5ンプ 

④ ©(削除）/の （ tZ ルつタイマー)ボタン 
⑥い](広角）/0(サムネイル表示）ボタン 

⑥ [た（望遠）/0^(拡大表示）ボタン 

⑦ ◄/ 固（クイックレピュ ー) ボタン 

⑧ ▲/ ボタン 

⑨ ►ボタン 

⑩ ▼/» (マク〇)ボタン 


⑩ DISPLAY ボタン 


® 拉 3 ポタン 


ボタン 


® 液晶モニター 
©スト5ップ取り付け部 
© J いソテ U — /カードカバー 
@=脚ネ Li ’ 穴（底面） 









































第 1 部第1章準備する 


モード巧イでルの巧いかた 

力乂ラの上部にはモー K タイルがあります。 

撮影.再生（静止画を見る）.設定の変更などの力乂ラの操作は.このモー K タイルを切り替えてか5巧い 
ます。 


①モードタイルを回して.巧用するモードの 
7—クに舍わだる 



[ モー K タイルの7—クと働さ] 


7-ク 

モードを 

働さ 

SETUP 

SETUP モー K 

(tz ットァッブ） 

力乂ラの設定が設定確認がでさます。 

園 

動画モー K 

動画を記歸でさます。 

SCENE 

SCENE モード 

(iJ- ン） 

6種類の Li — ンに適した撮影がでさます。 

应 

撮影モー K 

静止画を撮影でさます。 

因 

再生モー K 

静止画が動画を液晶モニターで見ることがでさます。削除ち巧えます。 
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第 1 部第1章準備する 


電ミ皮を它ツ I - する 

力乂ラには.次の電化が使用でさます。用途に台わだて巧い分けて<ださい。 


電ミ也の種類 

特徴 

単兰アルカ1」お電ミ也 （ LR 6) (付属） 

どこてち入手し作すいのて.旅行のとさなどに便利てす。 

ただし.寒巧地などの但温環境ては.撮影可能枚数が少な<な LJ ます。電ミ也を手て温ゆ 
るなどして使用して<ださい。 

U チで一でブルバッテ IJ 一 DB -43 (別売り） 

1」チウムイ TTU 電ミ也てす。パ、ソテ U —チで一1；で一 BJ -2 (別売り）で充電して繰り返 
し使用てさるのて.経済的てす。持続時間が長いのて.旅行のとさなどに便利てす。 

ニックル水素電也（市販） 

充電して繰り返し使用てさるのて.経済的てす。充電には市販の充電器をご使用<ださ 
し、。 


撮影可能が数の目ち 


電ミ也の種類 

枚数 

枚数 （ LI ンク□モニターモードのとさ： ^ P .21) 

単兰アルカ U きミ電ミ也 （ LR 6) 

約50枚 

約60枚 

1」チで一 iJ ’ でブルバッテ IJ 一 

約350枚 

約400枚 



※枚数は.ので.約30秒間隔. 2回に1回つ5、ソ LI ュを発光して撮影した場合てす。節電モードにすると.撮影可能枚数を増作すこと 
がてさます。なお.電ミ也の他にち. AC アタプター（別売り）がご使用いただけます。 

電ミ也は、次の手順てセツ!-します。 


( D パツテ U —/カードカパーのつまかを参側に 
回してカパーを開ける 



⑤パツテ U —/カードカパーを閉じて.つまか 
を S 側に戻す 



⑤電ミ也の向さに気を付けて.電ミ也を2本入れる 



m 


電ミ也が消耗したとさには 

電池が消耗して<ると，液晶モニターに1亡^が表示されます。 
その場合には，新しい電池を用意して<ださい。 


■ -カバーを開閉する場合，力乂5に付着した水，砂，ミ尼などのミちれを確実に除去し，これ5のミちれが入り作す 
い場所をさけて開閉して<ださい。 

- 7ンお:^乾電池 （ R6 ) およ U ニッカド電池は.ご使用になれまだん。 

-長い期間力乂5をご使用にな5ない場合には、電池を巧いて力乂5を保管して<ださい。 

-電池をご使用の場合.力乂5を長時間連続使用した後は.すぐに電池を取 LJ 出さないで<ださい。作けどの 
原因とな LJ ます。 

-単王アルカ1」乾電池 ( LR6 ) の場合，ご購入の電池によっては撮影可能枚数が異なることがあ LJ ます。 
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第 1 部第1章準備する 


U チ—ジブルバツテ U — を巧5とさには 

別売りの U チブルパ、ソテ U — ( DB -43) は.本力乂ラで使用でさるち電化です。持続時間が長 <. 巧電 
により繰り返し使用でさ便利です。 


モト 

成 :; K 


—ジトブルバッテリー 
I - するには 


を^モトージトブルバツテ U — を巧^ 
出すには . 


( D 力乂 5の電源がでつになつていることを確 
認する 


(3) 力乂5の電源がでつになつていることを確 
認する 


⑤パツテ U —/カードカバーのつまかを g 側に 
回してカパーを開ける 



④ U チルパッテ U — を挿入する 

黄色い LOCK ツ乂で自動的に□ックされるまで.しつ 
か y 挿入して < ださい。 


5ペル面 



⑤パツテ U —/カードカパーのつまかを§側に 
回してカパーを開ける 



⑤黄をい LOCK ツ乂の□ックを解除して . U チ一 
ブル J (ツテ U —をお y 出す 



④パツテ U —/カードカパーを閉じて.つまか 
を S 側に回す 



④パツテ U —/カードたパーを閉じて.つまか 
を S 側に回す 



-カバーを開閉する場合，力乂5に付着した水，が，ミ尼などのミちれを確実に除去し，これ5のミちれが入り作 
すい場所をさけて開閉して<ださい。 

-長時間力乂5をご使用にな弓ない場合には. IJ チで一 Li ’ で 3 UW (:ッテ IJ 一を巧いて力乂5を保营して<ださい。 

-電池をご使用の場合.力乂5を長時間連続使用した後は.すぐに電池を取 LJ 出さないで<ださい。作けど 
の原因とな LJ ます。 

• 充電には別売りのパツテ1」ーチで一一 ( BJ -2) をご使用<ださい。 
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第 1 部第1章準備する 


AC ア巧ブターを巧5とさには 

撮影が静止画を見る際に長時間巧用したり.パソコンと接続する場台には. AC アタブター（別売り）を接続し 
て.家庭用コン tZ ン f - か5電源をとることをお勧めします。 



AC アタプ5—用 

) [ツテ 1 」一 


AC ァタプター 



^するには 


® 力乂5の電源がでつになつていることを確 
認する 


③パツテ U —/力一■ドカパーのつまかを S 側に 
回してカパーを開ける 



④電源ブ5ヴをコン tZ ン I - に差し込む 



(3) AC アタブター用パツテ U —を挿入する 

黄色い LOCK ツ乂で自動的に□ックされるまで.しつ 
か LJ 挿入して < ださい。 



■ -電源プ5ヴ作接続ケーブルは，しっか LJ と差し込んで<ださい。 

-力乂5をご使用にな5ないとさには. AC アタプターを力乂5作電源コン tZ ：； 卜か5巧いておさましよラ。 

-力乂5の使用中に AC アタプターを取 LJ 外した LJ . 電源プ5ヴがコン tZ ：； 卜か弓抜けた LJ すると.データが 
破壊されることがあります。 

• AC アタプ5—は，パッテ1」一/カードカパーを開けたまま使用します。無理に閉じないで<ださい。 
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第 1 部第1章準備する 


AC ア巧ブターを巧 y タトすには 


①力乂5の電源がでつになっていることを確 
認する 

(2) 電源ブ5ヴをコン tZ ン h ■か5巧< 

⑤黄をい LOCK ツ乂の□ックを解除して .AC ア 
タブ5—用パッテ U —をお LJ 出す 



④パツテ U —/カードカパーを閉じて.つまか 
を S 側に回す 
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第 1 部第1章準備する 

電源を开ン/开つする 

力乂ラの電源のでン.でつは.次のよラに操作します。 


電源を开ンにする 


( D 電源ボタンを巧す 



つ5、ソ LI ュ5：；プとでートつ开ーカス5：；プが.約数 
秒間交互に点滅します。 


電源を开つにする 


①電源ボタンを巧す 






スートパつ一 7 t つについて 

-設定した時間内に力乂5のボタ：;を押す操作をしないと，節電のたゆに自動的に電源がでつにな y ます 
(でートパつ一でつ）。引さ続さ力乂5を使用したいとさには，ち〇—度電源ボタンを押してでンにします。 
購入時のでートパつ一でつは1分に設定されています。 

- Tt - トパつ一でつは.パソコ：；と接続しているときには I 働きまだん。 

でートパつ一でつ時間を変更するには^ P . 100 
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第 1 部第1章準備する 


曰付時刻を設定する（曰時設定） 

静止画に曰巧が時刻を入れて撮影することがでさます。 

購入時には正しい曰時に設定されていないので.力乂ラを巧いはじめる前に.ます曰巧時刻を設定しましよラ。 


曰巧時刻を設定するには，次のよ5に操作しま 
す。 


ここで巧ラボタ 


( D 電源が入つていることを確認して.モードタ 
イルを SETUP に舍わだる 
液晶モニターに SETUP 画面が表示されます。 

(2) ▼ボタンを巧して，[曰時設定]を選 U , 
laa ボタンを巧す 


⑤▲▼ィ►ボタンを押して.年•月•日•時•が 
を設定する 

▲▼ボタンを押し続けると I 高速で数値を増減さだる 
ことがでさます。 



④[書式]で曰時の書式を選ぶ 





(5) 画面の下部の表示を確認し • ES ボタンを 
押す 

曰時が設定されて， SETUP 画面に戻 LJ ます。 



電池を取リ出してか5約2週間経過すると，設定した曰巧•時刻が UtZ ットされます。再度，設定しなおして 
<ださい。 
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第 1 部第1章準備する 


SD ft — K をたッ h ■する 

撮影した静止画が動画は•力乂ラ本体に内蔵されている乂モ U — か iSD 乂モ U — カード（市彌）に記歸されます。 
FIB 誤って静止画を消さないよ5にするには 

y 胃 カードの書さ込か禁止スイッチを 「 LOCK 」 にしてお<と.静止画の削除作つ开一 
7、ソトがでさな<なリます。解除すれば（スイッチを元の位置に戻す），削除ち 
つ开ーマットちてさるよラになります。 

大切なデータを記録したとさには. 「 LOCK 」 にしておさましよ〇。 



内蔵乂モ1」一の容量は， 8 MB です。 


圍 

ns 記録巧について 

SD 乂モ u — カード 


乂モ1」ーカードを tZ 、 ソトしていないとさには.内蔵乂モ1」一に記録され. SD 乂モ1」ーカードを tZ 、 ソトして 
いるとさには SD 乂モ1」ーカードに記録されます。 


本体のかのとさ 



►►►►►► 


巧蔵乂モ I 」一 
に記録 


SD 乂モ1」ーカードが tZ ットされているとさ 




グー►純基ま 


抑 >モ U — たードを它ッ I - するには 


d ) 電源をでつにする 

⑤パッテ U —/カードたパーのつまかを§側に 
回して力 J (一を開ける 



⑤カードの向さに気を巧けて.「カチッ」と音 
がするまでカードを奥へ挿入する 


④パツテ U —/カードカパーを閉じて.つまか 
を S 側に戻す 



SD 乂モ I 」ーカードを tZ 、 ソトする際，カードの金 
属端テ部をミちさないよ〇に注意して < ださい。 
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SD > モ u — たードを巧 y 出すには 


第1部第1章準備する 




①力乂5の電源がでつになつていることを確 
認する 

⑤パツテ U —/カードカバーのつまかを g 側に 
回してカパーを開ける 



④カー K を軽<巧し，手を離す 

カードが少しだけと U 出します。 



④カードを静かにお LJ 出す 



® パツテ U —/カードカパーを閉じて.つまか 
を S 側に回す 
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ft 



静止画モー F 


動画モード 


7-ク 


表示内客 


参照ぺ 一 D ' 


①つ5、ソ Li ュ 


© (発光禁止） 


つ5、ソ iJ ュの発光 
す。 


/発光禁止等のモー F を示しま 


P .47 


頸（でート） 


風 (赤目まま減） 


经（強制発光） 


奠（ス□一 Li ンク □) 


②ぶつイトバ5ンス 


表巧,ホし 


ぶつイト J [5 ンスの設定値を示します。 


P .52 


(屋外） 


(曇天） 


々、-(白熱灯） 


-S (董光な） 


⑩（つンプツ LI ユ） 


③つ开ーカス 


表がホし 

( AF ： 开ートつ开ーカス） 


つ开ーカスの設定値を示します。 


P .58 


MF (マニュアルつ开ーカス） 


國（スナツ尸） 


圖 （ 無限遠） 


④記録先 


晒 


内蔵乂モ1」一に記録されることを示します。 


P .15 


函 


SD 乂モ1」ーカードに記録されることを示します。 


P .15 


第1部第1章準備する 


液豆モニターの見かた 

液晶モニターは.撮影時に被写体を表示したり.撮影した静止画が動画を再生することがでさます。 
液晶モニターの画面には.力乂ラの状態が設定を示す7—ク/数字が表示されます。 


スタート：シヤツター 


— F 2-8 1/1000 


お影するとさの画面 


⑨⑩⑩⑩⑩@ 
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第 1 部第1章準備する 


I I 



静止画モート 動画モート 



7-ク 

表示内客 

参照ペー D ' 

⑥モードの種類 

回 

静止画の撮影モー F を示します。 

P .33 


園 

動画モードを示します。 

P .42 


種 

連写モードを示します。 

P .39 


强 

S 連写モードを示します。 

P .39 


m 

M 連写モードを示します。 

P .39 


獲 

ポートレートモー H ■を示します。 

P .36 


な 

スポーツモードを示します。 

P .36 


公 

遠景モー F を示します。 

P .36 


巧 

夜景モー F を示します。 

P .36 


圖 

文字モー F を示します。 

P .36 


增 

高感度モー F を示します。 

P .36 

⑥インター J Cl レ撮影 

インタ-ハ、、)レ 

イ：;ター J [ル撮影を示します。 

P .67 

⑦手ぶれ注意 

W 卿,, 

ピント調整時に表示されることがあります。 

— 

⑧画質 

国(つァィ ：；） 
画い-マル） 

画質の設定を示します。 

P .55 

⑨残 LJ 記録枚数 

(数値） 

現なの設定で撮影でさる枚数を示します。 

— 

(©画像サイブ 

(設定値） 

画像のサイブを示します。 

P .55 

⑩ ISO 感度 

(設定値） 

ISO 感度の設定値を示します。 

P .62 

©露出補正 

(設定値） 

露出補正値を示します。 

P .50 

⑩71■— トブ5ケット 

AB 

71■—トブ5ケット撮影を示します。 

P .64 

—プネス 

SOFT 

表示なし（標準） 

SHARP 

LIV —プネス（質感）の設定値を示します。 

P .63 

©曰巧/時刻 

國 

曰巧入れ撮影を示します。 

P .69 

© 長時間露光 

(設定値） 

露光時間を示します。 

P.66 

⑩電池 

C 皿；1各量不足） 

電池の残量の有無を示します。 

P .9 

频ブームバー 

— 

ブームの状態を示します。 

P .43 


スタート：シヤツター 


-' F 2.8 1/1000 


⑨⑩⑩⑩⑩@ ® 



⑩娜 ® ® 
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I I 



静止画モート 動画モート 



7 -ク 

表示内客 

参照ペー D ' 

(1) 測光方式 

表示なし （7 ルチ） 

測光方式を示します。 

P .60 

國（中央） 

國（スポット） 

滯たルつ5イマー 

010 (10 秒後） 

tz ルつタイ7—撮影を示します。 

P .49 

02 (2 秒後） 

⑩7ク□撮影 

化 

7ク□撮影を示します。 

P .45 

透)絞 y 値 

— 

撮影時の絞 LJ 値を示します。 

— 

で、ソ5—スピード 

— 

撮影時の LI でッタースピードを示します。 

— 

@ 残り記録時間 

am ) 

現なの設定で撮影でさる時間数を示します。 

— 

透)記録時間 

(醒） 

記録した時間数を示します。 

— 


-明るすざる環境での撮影時などでは，露出でーパーとなり露出補正ちでさないことがあります。その場合に 
は . 「 ! AEj の7—クが表示されます。 

-使用中，操作作力乂5のが態に関する乂ッ tZ — Li ' が表示されることがあ LJ ます。 



第1部第1章準備する 


スタート：シヤツター 


-' F 2.8 1/1000 


⑨⑩⑩⑩⑩@ ® 
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条 1 部第1康準備する 


ちをするとさの画面 


③④ ⑥⑥⑦ 



I 1 I 

⑩⑩⑩ 

静止画モー F 



動画モード 



7-ク 

表示内容 

参照ペー Li ' 

①プ U ント 

齒 

DP 0 F 設定されていることを示します。 

P .93 

②プ□テクト 


プ□テクトされていることを示します。 

P.88 

③再生元 

晒 

内蔵乂モ U —か弓再生されることを示します。 

P .78 

函 

SD 乂モ U —カードか5再生されることを示します。 

P .77 

④モードの種類 

回 

静止画の再生モードであることを示します。 

P .77 

園 

動画再生モードであることを示します。 

P .79 

⑥画質 

国(つァィ ：；） 

画質の設定を示します。 

P .55 

國い-マル） 

⑥再生つアイル数 


再生しているつアイルの香号を示します。 

— 

⑦総つアイル数 


記録されているつアイルの総数を示します。 

— 

⑧画像サイブ 

(設定値） 

画像のサイブを示します。 

P .55 

⑨つアイル香号 

- 

再生しているつアイル香号を示します。 

- 

⑩つ开ルタ香号 

— 

つアイルが保ちされているつ开ルタ香号を示します。 

— 

⑩ でッ 5 —スピード 

— 

撮影時の LI1P 、 ソ5—スピードを示します。 

— 

⑩絞 LJ 値 

— 

撮影時の絞 LJ 値を示します。 

- 

⑩電池 

< (得量不足） 

電池の残量の有無を示します。 

P .9 

® 再生時間 

(時間） 

動画の再生時間を示します。 

— 

©イン Li •ケーター 


動画の再生経過を示します。 

— 


圍 


使用中，操作作力乂5のが態に関する乂ッ 1 Z — Li ’ が表示されることがあ LJ ます。 
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第 1 部第1章準備する 


函面ま巧を匆 y 哲まる 


DISPLAY ボタンを巧すと. 7—クの表示/非表示を切 tJ 替えるなど，画面の表示が態を変更することが 
でさます。 

■撮影時 

マーク表示 表示なし ヴ U ッドがイド表示 Li ：； ク□モニターモード 



DISPLAY ボタン 


- LI ンク□モニターモードにすると. W 下の力乂5操作時 W 外.液晶モニターの表示がでつ（非表示）になります。節 
電に効果のあるモードです。 


^でッターボタ^を半押しする 

液晶モニターの表示がでンにな LJ , 構図を確認することがでさます。全押 
しで撮影を終了すると.液晶モニターの表示がでつにな LJ ます。 

回（クイックレピュー）ボタ:;を押す 

直前に撮った1枚を見ることがでさます P . 74)。ちラー度1固（クイツ 
クレピュー)ボタ:;を押すと1液晶モニターをでつにすることがでさます。 

の函 D ボタ！;を押す 

液晶モニターの表示がでンにな LJ ,いろいろな撮影万法の設定がでさます 
(^ P . 27)。ち5—度，应函 D ボタンを押すと，液晶モニターをでつにする 
ことがでさます。 


-み （1 Z ルつタイマー）ボタン.ち（つ5ッ LI ュ）ポタン. A (マク〇)ボタンを押してち.液晶モニターの表示のでン 
/でつは切リ替わリまだん。 

-液晶モニターの表示をでつにすると.節電になリます。その場合.つアインターのかで撮影します。 


表示なし.およ U ヴ U ッドおイド表示時は. つ5ッニ」ュ、 1 Z ルつタイマー.マク□ボタ:;のいすれかを押す 
と，その直後の数秒間だけは，押したボタ:;のか表示されます。 


ノ / jj ヴ U ッドがイド表示について^ P . 71 

■再ち時 


V — ク表不 表巧心し 
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第 1 部第1章準備する 


ボタンの働さ一覽 

力乂ラのポタンの働さをまとめています。 


く/^ 電源ボタ:;について ^ P . 13 
\ Hl モードタイでルについて^ P.8 

Li V ッ5-ボ扣に〇いて^ P . 33 


ボタン 

撮影 モードのとさ 

再生モー F のとさ 

タニュー表示のとさ 

©(削除）/の（むレつ5 
イマー）ボタ U 

tz ルつタイマーモードになり. tz 
ルつタイ 7 — 撮影がてさます。 
い P .49) 

液晶モニターに表示されている 
静止画作動画を削除てさます。 
い P .85) 


▲/V (つ5ッ^ュ）ポ5 
ン 

つ5ッ LI ュの発光/発光禁止等の 
モードを切 y 誓 X ます。 （ ^ P . 47 ) 



▼/ A (マク □) ボタン 

接写（7ク0)撮影がてさます。 
い P .45) 



◄ / 回（クイックレビュー） 
ボタン 

直前に撮った静止画を表示しま 
す。 い P .74) 

1つ前の静止画作動画を表示しま 
す。 い ？. m 


►ボタン 


次の静止画作動画を表示します。 
い ？. m 


▲▼◄ ►ボタン 


サムネイル表示のとさに，上下左 
ちの静止画（または動画）を表示 
します。 (^ P .80) 

上下左ちの項目へ移動しま 
す。 （^ P .27) 

い](広角） / H (サムネイ 
ル表示）ボタン 

広角ブーム撮影がてさます。 

い P .43) 

液晶モニター表示がサムネイル 
表示にな y . 静止画を一覧 （6 枚 
ごと）にして見ることがでさま 
す。い P .80) 


[奉](望遠）/〇^ (拡大表 
示）ポタン 

望遠ブーム撮影がでさます。 

い P .43) 

液晶モニターが約3 . 4倍まで扼大 
表示になります。 (^ P .81) 


DISPLAY ポタン 

液晶モニターのマークの表示を切り替えます。 (^ P .21) 

era ボタン 

液晶モニターに表示された乂ニュー操作 (^ P .23) に使用します。 

■の刚 W ボタン 

いろいろな撮影方法を設定したり （^ P .23) i 静止画をパソコンに取り込む操作 (^ P .118) などに 
使用します。 
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第 1 部第1章準備する 


面面一覧 

※購入時の初期設定値は.選択肢に [] 囲かを巧けています。 


■撮影乂ニュー（撮影モード時) 


撮影モードのとさに 


MENU 


ボタ:;を押して表示する。 


3 


露出補正 1 

1 

ホワイトバランス 

AUTO 

画質-サイス 

N 1280 

フ オー カス 

AF 

連写 

OFF 


が W 



設定項目 

選択肢 

参照ペー 

露出補正 

-2. 0〜+2 . 0 

P .50 

ぶつイトバ5ンス 

[ AUTO ]/ 来（屋外）/♦(曇天）/々-(白熱口 ）/) HK (董光口）/ 

P .52 


〇 (つンプッ LI ュ） 


画質-サイブ 

F 2048/ N 2048/ F 1280/[ N 1280]/ N 640 

P .55 

つ开ーカス 

[ AF 1/ MF / スナップ/〇〇 

P .58 

連写 

[ OFF ]/ 連写 / S 連写 / M 連写 

P .39 

測光方式 

[マルチ]/中央/スポット 

P .60 

ISO 感度 

[ AUT 01/ IS 0200/ IS 0400/ IS 0800 

P .62 

Li V —プネス 

LI1P —プ/[標準]/ソつ卜 

P .63 

71■—トブ5ケット 

0 N /[0 FF ] 

P .64 

長時間露光 

[0 FFV 1 秒/2秒/4秒/8秒 

P.66 

イりレ撮影 


P .67 

曰イ寸入れ撮影 

[ OFF ]/ 曰巧/日時 

P .69 

撮影設定初期化 


P .70 
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第 1 部第 1 章準備する 


■撮影乂ニュー（動画モード時) 


動画モードのとさに 


MENU 


ボタンを巧して表示する。 


1 


勒爵サイ重 

ホワイトバランス 

AUTO 

フオーカス 

AF 

\ M \ fl ぅュウリョウ 

セ娜阳 


設定項目 

選択肢 

参照ペー D 

動画サイブ 

[320 X 2401/160 X 120 

P .42 

ぶつイトバ5ンス 

[ AUTO ]/ -み-(屋外）/ ♦(曇天）/々-(白熱な ） /)-K (董光な） 
/⑩（つ：;プッ LI ュ） 

P .52 

つ开ーカス 

[ AF 1/ MF / スナップ/〇〇 

P .58 


■撮影乂ニュー （ SCENE モード時.ただし文字モードを除 <) 


SCENE モードのとさに 


MENU 


ボを押して表示する。 


1 


n 

ホワイトバランス 

AUTO 

画實•サイス 
フ オー カス 

N 1280 

AF 

[!13?111クュウリョウ 

セ诚阳 


設定項目 

選択肢 

参照ペー D 

ぶつイトバ5ンス 

[ AUTO ]/ み-(屋外）/ ♦(曇天）/々-(白熱灯 ） /)-K (董光な） 
/⑩（つンプッ LI ュ） 

P .52 

画質-サイブ 

F 2048/ N 2048/ F 1280/[ N 1280]/ N 640 

P .55 

つ开ーカス 

[ AF ]/ スナップ/〇〇 (遠景モードは除く） 

P .58 
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第 1 部第1章準備する 


■撮影乂ニュー（文字モード時） 

文字モードのとさに应函 D ボ51;を押して表示する。 



設定項目 

選が肢 

参照ペー i ; 

文字濃度 

濃い/[標準]/ミ炎い 

P .72 


■再ち乂ニユ - 

再生モー F のとさに 


MENU 


ボタンを押して表示する。 


にライド 

f ブロテク 

斬。 


iCARD へコピー 


—— 


披，みし: 





設定項目 

選択肢 

参照ペー D 

ス5イト iJ ヨー 

ON /[ OFF ] 

P .82 

プ□テクト 

1つアイル選択-解除/全つアイル選択-解除 

P .88 

プ1」：；卜 

1つアイル選択-解除/全つアイル選択-解除 

P .93 

CARD へ コピー 


P .92 
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第 1 部第1章準備する 


■ SCENE 選択画面 （ SCENE モー F 時） 

SCENE モードで LI ーンに適した撮影モードを選択するとさに表示される。 



7-ク 

設定内客 

参照ペー 

み 

ポートレート 

P .36 

な 

スポーツ 

P .36 

公 

遠景 

P .36 

巧 

夜景 

P .36 

圖 

文字 

P .36 

增 

高感度 

P .36 


■ SETUP 画面 （ SETUP モード時 ) 

SETUP モードのとさに表示される。 



設定項目 

選が肢 

参照ペー D 

CARD つ开 一7 ット 


P .97 

IN つ开 一7 ット 


P .98 

曰時設定 


P .14 

節電モー F 

0 N /[0 FF ] 

P .99 

でートパつ一でつ 

0 FF /[1 分]/5分/30分 

P .100 

ブザー音 

[0 N 1/0 FF 

P .101 

CARD 連続 No . 

0 N /[0 FF ] 

P .102 

画像確認時間 

0 FF /[1 秒]/2秒/3秒 

P .103 

LCD 輝度調整 


P .104 

LANGUAGE 

[ JPNVENG / FRA / GER / 簡体 

P .105 

ヒデノ r 方式 

[ NTSC 1 /PAL 

P .106 
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第 1 部第1章準備する 


お慕 > ニュ ー /再を > ニューの基本 
的なほいかた 


操作 

乂ニューを表示する 0 


モードタイルを恒 ]( 撮影モード）または因 （ 再生モ ー K ) に 
をわだる 


⑤ 


MENU 


ボタンを押す 


乂ニューが表示されます。 


乂ニュー画面では,イ►ボタンで画面間，▲▼ボタンで項目間を移動する 
ことがでさます。 


乂ニュー画面を切り替之る 


項目を選がする 


設定値を選ぶ（撮影乂ニュー） 


確認画面で実行を選ぶ（撮影乂 
ニュー） 


実行したい項目を選ぶ（再生乂 

ニユ ー） 


撮影画面/再生画面に戻る 


① 


① 

⑤ 


① 

③ 

あ 

⑤ 

を 

⑤ 

を 



ィ►ボタンを巧す 

[1] 〜 [3] までの乂ニュー画面を切り替えることがでさます。 

▲▼ボタンを巧して.選}尺したい項目を選ぶ 
03ボタンを}甲す 

▲▼ボタンを押して.選}尺したい項目を選ぶ 
拉3ボタンを巧す 

►ボタンを巧して. [YES] を選ぶ 
Eia ボタンを}甲す 

▲▼ボタンを押して.実行したい項目を選ぶ 
Eia ボタンを巧す 


MENU 


m 


設定値を選択する画面では，先頭にでレ:; Li ’ 色の■が表示されているのが，現なの設定値です。設定値を変 
要してち（青色表示を移動してち），設定を確定するまで，前回の設定値を示すたゆにでレ:; Li ' 色の表示は 
残ります。 



設定変更を巧ラ項目によって乂ニュー画面の流れが多少異な LJ ます。詳し<は第2章，第3章の各項目の説 
明を参照して < ださい。 
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第 1 部第1章準備する 


SETUP 函面の基本的なほいかす; 



操作 

SETUP 画面を表示する 

①モードタイルを SETUP ( SETUP モード）に舍わだる 

SETUP 画面が表示されます。 

E— ■〜— M m^m 

平 m^m 


シ >] ウ 




項目を選がする 

①▲▼ボタンを巧して.選がしたい項目を選ぶ 

設定値を選ぶ 

①◄►ボタンを押して，選}尺したい項目を選ぶ 

[実行]を選んだとさ 

① E 3 ボタンを押す 

⑤次の画面が表示されるので，么要な設定を巧5 

SETUP 画面を消す 

①モードタイルを化のモードに切 tJ 替える 


設定変更を行ラ項目によって操作の流れが多少異な LJ ます。詳し< は第6章の各項目の説明を参照して<ださ 
し、 


28 



























第 2 章撮影する 


ここでは.力乂ラの構えかたか 5. 静止画が動画などの撮影のしかたま 
で.撮影に関する基本操作について説明します。 



第 1 部第2章撮影する 


J 3 *5 の指まかた 

^户ッター ポタンを} 甲したとさに力乂 ラが 動いてしまラと.静止画が鮮明に写りまだん（手ブレ）。 
力乂ラは次のよラに正し<構えて撮影しましよラ。 


①力乂5を両手でしっかりと持ち.両 U じを軽 ⑤ッターボタンに指を当てる 



ヴり 


* 指作髪，スト5、ソプなどがレブ作つ5、ソ iJ ュ発光部にかか5ないよ〇にしましよラ。 

-手ブレを防ぐには.力乂5を両手でしっかりと持って撮ったり.=脚を使用したりします。 
次のよラな場合には，手ブレが起さ作すいのでを意しましよラ。 

•つ5ッ Li ュを使わすに.またはス□一 Li ：； ク□モードを使って.暗い場所で撮影する場合 
-ブームを使って撮影する場合 
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第 1 部第2章撮影する 


ピン!-のさわ e かた 

液晶モニターに表示されている節囲が.静止画が動画として写ります。 
ピントはッターポタンを半分まで巧して（半巧し）台わだます。 
ピントを台わだるには.次のよラに操作します。 


①写したい被写体にレンブを向ける 

(2) 液晶モニターで構図をミ夫ゆる 

(3) 画面中央部でピン!-舍わだが行われるので • 
写したい被写体が画面中央部に<るよ5に 
力乂5位置を舍わだる 



④ッターボタンを半巧しする 

画面下部に F 値（絞り値）と LI 1 P 、 ソ5—スピードが表 
示され，ピント合わだが巧われます。 

ピ：；卜が合ラと I 露出 I ぶつイトパ5ンスが固定され I 
液晶モニター中央部の十字と，つアインター左下の 
でートつ开ーカス5ンプが緑色に点巧します。いすれ 
かでピ：；卜が合ったことを確認して < ださい。 


ピントが合わない場合には，液晶モニター中央部の十 
字は.ホぐ点巧し.つアインター左下のでートつ开一 
カス5ンプは緑色に点滅します。 

でートつ开ーカス5ンプ 



十字 



十字の色 

开ートつ开ーカス5：^プ 

ピント合わだ前 

白 

〇 

消な 

ピ卜が合った 
とさ 

緑 

• 

綠点巧 

ピントが合わな 
かったとさ 

ホ 


緑点滅 



■ ヴ1」ッド表示時は，液晶モニター中央部の十字は表示されまだん。でートつ开ーカス5：；プでピントがあった 
ことを確認して<ださい。 
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第 1 部第2章撮驚する 


m 


被写体が構図の中央にないとさには^ P .35 


半押しを使わすに.最初か5全巧して撮る方法ちあります。全押しは.一瞬を逃さないたゆの撮影に効果的 
です。ただし，撮影中にピ：；卜を確認することはでさまだん。 （^ P .34) 

節電モードにして （^ P .99) つアインターを使って撮影すると，電池が長持ちします。ただし，その場合に 
は.液晶モニターでピントを確認することがでさないので，つアインター左下のでートつ开ーカス5：；プで 
ピントが合ったこと（緑色に点な）を確認して<ださい。 

つアイ:;ターで見える範囲と撮影される範囲が.撮影距離によって若干すれる場合があります。ピ：；卜作撮 
影範囲をさちんと確認して撮 LJ たいといラ場合には，液晶 モニターの 使用をお勧めします。 
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第 1 部第2章撮影する 


訝止面を撮る 

静止画を撮るとさには.撮影モー K を巧います。 

^户ッターポタンを2段階に分けて}甲す撮影方法（半}甲し）と•一気に}甲し切る撮影方法（全}甲し）があります。 
半押しの場台には液晶モニターでピン f - を確認することがでさます。また.一瞬のツターチでンスを逃し 
た<ないといラ場台には全押しが便利です。 


* ブームを使って撮るには^ P . 43 
* 接写で撮るには^ P . 45 


ピン!-含わ C を巧認レて摄る 
(半巧レ） 


ここで侣ラボタン J 



④被写体が中央に<るよ5にして. zJpy ^- 
ボタンを半巧しする 

画面下部に F 値（絞り値）と LI でッタースピードが表 
示され，ピント合わだが巧われます。 

ピントが合ラと I 露出 I ぶつイトパ5ンスが固定され I 
液晶モニター中央部の十字と，つアインター左下の 
でートつ开ーカス5ンプが緑色に点巧します。いすれ 
かでピ：；卜が合ったことを確認して < ださい。 



® モードタイルを画 （ 撮影モード）に合わだ 
る 


④半巧ししたツターボタンをそのまま詩 
かに押しさる 

撮影された静止画は.一瞬液晶モニターに静止が態で 
表示され I 記録が行われます。 


⑤液晶モニターまにはつアインターを見なか 
5構図をミ夫ゆる 



圍 


画像確認時間が OFF の時は表示されまだん。^ P . 103 
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—脫巡がミな L 、 fiy かた（苗甲レ) 


ここで侣ラポタン J 



第1部第2章撮影する 

④被写体が中央に<るよ5にして. zJpy ^- 
ボタンを全押しする 



自動的にピント合わだが行われた後.静止画が撮影 I 
記録されます。 


①モードタイルを闯 （ 撮影モード）に舍わだ 
る 

( D 液晶 モニター またはつ アインターを 見なが 
5構図をミ夫ゆる 


•コント5ストのないちの（空，白壁，自動車のボンネットなど） 

• 横線だけで.凹凸のないちの 
• 動さの速いちの 
-暗いところのちの 
-強い逆光およ U 反射光があるちの 
• 董光巧などのち5つさのおるちの 

このよ〇な被写体を撮影するとさは，写したい被写体と同じ距離にある違〇被写体にピ：；卜を固定してか5 
撮影して<ださい。 （^ P .35) 

ピントが合いにくい場合には、半押しで撮影することをお勧めします。 


冒 


ピン h た^ n 〇にぐ〇祝?写体 

次のよラな被写体は I ピ：；卜が合わだ5れないことがあります。 
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第 1 部第2章撮影する 


祝覃»がお回の中巧にないとさには（つ Tt — J 3 ス□ック） 

被写体が構図の中央にないとさには•ピン台わだ後に構図をミ夫ゆて撮ることがでさます。この方法を"つ开一 
カス□ツク"と D 乎 U ます。 


ここで巧ラボ 5^^ 



(3) 半押しのまま構図をミ夫ゆる 



④ツターボタンをそのまま静かに押しさ 
る 


( T ) モードタイルを闯 （ 撮影モード）に合わだ 
る 


⑤被写体が液晶モニターまたはつアインター 
の中央に<るよ5にして.ッターボタン 
を半巧しする 

画面下部に F 値（絞り値）と LI 1 P 、 ソ5—スピードが表 
示され，ピント合わだが巧われます。 

ピントが合ラと I 露出，ぶつイトパ5ンスが固定され I 
液晶モニター中央部の十字と，つアインター左下の 
开ートつ开ーカス5ンプが緑色に点巧します。いすれ 
かでピ：；卜が合ったことを確認して < ださい。 
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第 1 部第2章撮影する 


シーンにさわ e て撮る 

SCENE モー K を巧ラと. 6種類の撮影モー K が選がでさ.自動的に Li — ンに適した設定で撮影することがでさ 
ます。 

SCENE モードでは.次の6種類か5モー K が選がでさます。 


ポー h" レー h" 

人物を撮影するとさに適しています。 



スポーツ 

動さのあるちのを撮影するとさに適しています。 



遠最 

緑作青空の多い風景を撮影するとさに適しています。 



夜景 

夜景を撮るとさに適しています。人物を入れた撮影ち可能 
です。 



文字 

モ^ク□の書類のよ〇な白と黒の被写体を撮影するとさ 
に適しています。撮影した静止画は TIFF つアイルとして 
記録されます。 



圍 


懸 Js 百置琴哥 


力制 


局感度 

薄暗い場所で撮影するとさに適しています。 


> A 1 

高感度 

1 

[罐 

‘ Y/r ‘ い . ，， ， T 

• j 之’1 (1 

1 ^ PntHH がぃ 

イ产ご お 

薄暗い巧での緩影に ぶ 
適します。液晶モニター 
も見やすくなります。 

力みィ囚3 


- LI 一:;モードにおいてちぶつイトバ5：；ス (^ P .52) の設定がでさますが、 Li ーンに合った効果が得5れな 
い場合があ LJ ます。 

- LI 一:;モードではマニュアルつ开ーカスは使用でさまだん。 

- Li 一:;モード選択時に.各 Li ーンの説明文の背景に表示される画像は.イ乂一 Li です。 


iJ ーンモードでは，曰巧入れ撮影はでさまだん。 






























第 1 部第2章撮影する 


SCENE モードを巧5には.次のよ5に操作しま 
す。 


ここで巧ラボ5ゴ t 



①モードタイルを SCENE ( SCENE モード）に合 
わだる 

SCENE 選択画面が表示されます。 


⑤▲▼ボタンを押して.使いたいモードを選ぶ 



⑤ E 3 ボタンを押す 

SCENE モードの撮影画面に変わ LJi 画面上側に選択し 
たモードの7—クか表示されます。 



►ボタンを押すと， SCENE 選択画面が表示され，モー 
F を変更することがでさます。 

の团のボタンを巧すと，撮影乂ニューが表示されま 
す。 


④ツターボタンを巧す 


riB * モードタイでルを色](撮影モード）に切り替えると，通常の撮影モードにすることがでさます。 
y&P • 再 USCENE モードに戻ったとさには I 前回使った Li 一:;が選択されたが態の SCENE 選択画面が表示されます。 
-文字の Li 一:;では画像サイブに640 X 480は設定でさまだん。 640 X 480 の設定で撮影した場合には，自動 
的に1280 X 960のサイブにな LJ ます。 

-ポートレート/スポーツ/遠景/夜景/高感度のモードで I 画質作画像サイブを変更したいとさには ^ P . 56 
* 文字のモードで.文字の濃淡を変更したいとさには ^ P . 72 
•] 开-カス i 姑を類したいときには ^ P . 58 
-ぶつイトバ5：；スの設定を変更したいとさには ^ P . 52 


pnB TIFF つアイル 

「テイつ」つアイルと読かます。画像データをつアイルとして保ちするとさのつアイルお式の1つです。 
JPEG ( Li ’ エイぺヴ）つアイルよりつアイルサイブが大さ<なります。 
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第 1 部第2章撮影する 


さシーンモードと機能の組かさわ e 

Li — ンモードの種類によっては.通常の撮影モードと機能の働さが異なる場台があります。下表を参照して< 
ださい。 


モー F 名 

3^ ラッ iJ ユ 

7ク□撮影 

ポートレート 

初期値：発光禁止 

不可 

スポーツ 

初期値：発光禁止 

不可 

遠景 

発光禁止に固定 

不可 

イタ景 

強制発光は選択不可 

不可 

初期値：でート 

文字 

初期値：発光禁止 

使用巧 

高感度 

初期値：発光禁止 

使用巧 
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第 1 部第2章撮影する 


連吾で撮る 

連写に設定すると.連続撮影がでさます。 

^户ッターチ户ンスを逃したぐないとさに便利です。 

連写には.「連写」 •「 S 連写」 •「 M 連写」の3種類があります。 


連写 


S 連写 


^でッターボタ^を押している間，連続撮影がでさます。 
静止画は通常の撮影時と同じよラに，1枚すつ記録します。 



連続した流れ（スト U —ム）の iJ ーンを撮影します。 

1回全押しするだけで I 撮影間隔 1/7.5 秒で16枚（約2秒 
間）の連続撮影がてさます。 

16枚の静止画を1組にして，1つの画像つアイルとして記 
錄します。 



M 連写 

^でッターボタンを押している間.力乂5が Li ーンを記 
憶（乂モ1」一）し. LIV 、 ソターボ5：；を離すと.直前の 
約2秒間が記録されます。 

16枚の静止画を1組にして，1つの画像つアイルとして記 
歸します。 



画像サイブによって、撮影時間が異な LJ ます。 

連写撮影中は，液晶モニターの表示が消えます。=脚等を使用し，構図をミ夫ゆて固定するか，つアインター 
东ご使用/■■さ■し"' 

S 連写. M 連写のとさには.画質モード/画像サイブは. F 2048. N 2048のいすれかのか設定でさます。 
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第 1 部第2章撮影する 


運吾の設ををする（運吾) 


連写の設定にする には. 次のよ 5 に操作します。 


ここで巧ラポタン J 



①モードタイルを闯 （ 撮影モード）に合わだ 
る 


⑤ 


MENU 


ボタンを巧す 


撮影乂ニューが表示されます。 



④▲▼ボタンを押して.[連写]. [ S 連写] • 
[ M 連写]のいすれかを選ぶ 



(5) Ea ボタンを押す 


⑥ 


MENU 


ボタンを巧す 


撮影乂ニューが消乏，画面上側に7—クが表示されま 
す。 



m 


-通常の1枚ごとの撮影に戻したいとさには，上記の操作 
タンを押します。 

-つ5ッ LI ュは発光禁止になります。 


~ 3を巧い，4で [ OFF ] を選択して El ボ 


40 


















































第 1 部第2章撮影する 


連吾で撮影する 


ここで巧ラボ タン) 


[ m 連吾で摄影する 


ここで侣ラボ タン] 



前ペー Li' の操作か5続けて 

な）構図をミ夫ゆて. Lil^ ッターポタンを押しにま 
まにする 

^でッターボタンを押している間，連続して撮影され 
ます。 

(8) Lil^ ッターボタンか5指を離して撮影を停 
止する 


前ペー Li' の操作か 5 続けて 

な）構図をミ夫ゆて.ッターボタンを巧したま 
まにする 

記録を開始します。 

(8) ッターボタンか5指を離す 

LIV ッターボ5：；を離す前の約2秒間を力乂 5が記憶 
し，撮影します。 


rs 連吾でお影する 


ここで巧ラボタン J 


m 


Li でツターボタンを押しはじめてか弓. 2秒 W 
巧に LIV、 ソターボ5：；を離した場合は ， ZJVV 
ターボタンを押してか5離すまでが撮影記録 
されます（連続撮影枚数は.16枚よ LJ 少な<な 
ります)。 



前ペー Li' の操作か5続けて 

(?) 構図をミ夫ゆて. Lil^ ツターボタンを巧す 

自動的に16枚連続して撮影されます。 
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第 1 部第2章撮影する 


動面を原る 

動画を撮影でさます。 

画像サイブは. 320 X 240. 160 X 120のいすれかが選がでさます。 

最大記錄時間は最大で約30抄 (320 X 240の場台）•約120抄 （ 160 X 120) です。 
撮影した動画は.1つの AVI つアイルとして記歸されます。 


動画を撮影するには.次のよラに操作します。 @ Li ッ5—ボタンを巧 3" 


動画の撮影が開始されます。 



⑤ッターボタンを巧して撮影を停止する 


①モードタイルを pQ (動画モード）に合わ 
だる 


-つ5ッ LI ュは発光禁止になります。 

-動画撮影中、ブーム機能は.デ Li ろルブームのか使用でさます。 

-手順2で LilP 、 ソターボタンを押した時点で.ピント合わだが行われ.ぶつイトパ5：；スが固定されます。 


• 動画の画像サイブを変更するには^ P . 57 
* つ 5 ッ Li ュについて ^ P . 47 
• ブ-ム機能に〇いて^ P . 43 
-デ Li ろルブームについて^ P . 44 


n — AVI ] アイル 

「エーブイアイ」つアイルと読かます。 

動画データをつアイルとして保ちするとさのつアイル形式の1つです。 
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第 1 部第2章撮影する 


ブ ー Ia を®つて撮る 

な](望遠）： T / い](広ち）：《!ボタンを巧ラと.被写体までの距離を変えすに.被写体の大ささを変えて写すこ 
とがでさます。 （35 mm 力乂ラ換算で35〜 105 mm ) 


並（望遠）ボタンを巧すと.液晶モニターおよ 
U つァインターに見える被写体が大さ<なりま 
す。 

い](広角）ボタンを押すと.液晶モニターおよ 
U つアインターに見える節固が広 < な LJ ます。 



ブームを巧って撮影するには.次のよ5に操作 
します。 




広角ブーム 


①モードタイ ru レを闻 （ 撮影モード）に舍わだ 
る 

(2) 液晶 モニター またはつアイン ターを 見なが 
5. 並ボタンが M ボタンでブームを巧い • 
構図をミ夫ゆる 

液晶モニターにブームの状況を示す J t 一か表示され 
ます。 



⑤ツターボタンを押す 
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第 1 部第2章撮影する 


デジタルブー Ia を巧って原る 

デ iJ ' タルブームとは.画像処理によって画像を扼大する機能です。 

デ iJ ' タルブームを巧ラと.[お（望遠）ポタンを巧して設定した扼大倍率（光学ブーム）より.さ5に被写体を 
扼大でさます（最大 3.4 倍まで)。 


デ Li タルブームを使って撮影するには.夕のよ 
5に操作します。 


ここで巧ラボタ 



® モードタイルを闯 （ 撮影モード）に合わだ 
る 


⑤ 液晶モニターを見なが5 •並 ボタンで最大 
にブームを巧5 

液晶 モニターにブームの 状況を示す J t 一が 表示され 
ます。 



(3) ブームパーの T 側（望遠）の端まで拡大され 
ているが態で.いつたん並ボタンか5指を 
離し、再 U け]ボタンを押し続ける 

デ Li '5 ルブームが行われ，被写体が拡大されます。 



④ツターボタンを押す 


-デ Li ろルブームは拡大するほど画質が劣化します。 

-デ Li ろルブーム時は液晶モニターで構図をミ夫めて<ださい。 

-モー F タイでルでモードを切 LJ 替えると.デ Li ろルブームの設定は解除されます。 
-デ Li '5 ルブームを解除するには、い] ( 広角）ボタンを押します。 


piB 光孚ブーム 

レ:;ブを動かして焦点距離を変更し.拡大する機能のことです。 
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第 1 部第2章撮影する 


巧覃する（マク□撮影） 

化（7ク0)ポタンを巧ラと.レンブを被写体におぶさだて撮影でさます （7 ク□撮影)。 
最短 1 cm まで近づけることがでさるので.巧が屋虫など小さな被写体の撮影に便利です。 


J 妄写するには.次のよラに操作します。 ④化（7ク〇)ボ5ンを押 3" 

画面左側に7ク□モードの7—クが表示されます。 



①モードタイルを闯 （ 撮影モード）に合わだ 


-ブームを使用しているとさには.次の距離までのマク□撮影がでさます。 

広角 （ W ) 時：最短 1 cm 
望遠 （ T ) 時：最短 16 cm 

- 7ク□モードを解除するには，ちラー度化（7ク0)ボタ: J を押します。 

- 7ク□撮影の際は，つアイ:;ターは使用でさまだん。液晶モニターをご使用<ださい。 


広角 ブームに するには^ P . 43 
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第 3 章こんな撮影がしたいとさには 

ここでは•撮影に関するさまさまな設定の変更方法について説明します。 




第 1 部第3章こんな撮影がしにいとさには 


つ5ッシュを®5には 

ち（つラッ L ! ュ）ポタンを巧ラと.つラッ L ! ュモード（発光.発光票止などの設定）を切り替えることがでさ 
ます。撮影時の状況が.目的によって切り替えて撮影します。 

つラッ L ! ュの光が届<距離は、広巧の場台約 0.3 〜 5.3 m . 望遠の場台約 0.2 〜 2.9 m です。 

つラッ L ! ュモードの設定は.液晶モニターの左上に表示されるマークで確認でさます。 

[つ5ッ L ! ュモードの種類] 


7-ク 

モードを 

巧客 


発光禁止 

つ5ツ^ユを発光しまだん。つ5ツ LI ユが禁止されているとさ作、室 
内の照明を利用して撮影するとさに使用します。 


でート 

逆光作被写体が暗いとさには自動的につ5、ソ iJ ユが発光します。 

③ 

赤目軽減 

赤目現象を軽減しなが5つ5ツ LI ユを発光します。人物を撮影する 
とさに、人物の目がホ < 写る赤目現象をまま減します。 

S (点な） 

強制発光 

撮影時に必すつ5、ソ iJ ユを発光します。 

昼間屋外での撮影で、逆光のとさなどに使用します。 

S (点ミ威） 

ス□一 iJ ンク □ 

Li V 、ソタースピードを遅 < して発光します。 

夜景を背景にした人物を撮影するとさなどに使用します。 


つ5ッ Li ュモードを切り替えるには.次のよラ ⑤ち（つ5ッ Li ュ）ボタンを巧して•つ5ッ Li ュ 

に操作します。 モ—ドを切 LJ 智える 


ここで巧ラボ 5：^^ 


充電を開始します。つ5ッ LI ュ充電中は液晶モニター 
が消え，つ5ッ LI ュ5：；プが点ミ威します。充電が完了 
すると I 点滅が点巧に変わ y I 撮影が可能にな y ます。 




® モードタイルを闯 （ 撮影モード）に合わだ 
る 

または SCENE ( SCENE モード）に合わだて Li 一:;を選 
択し撮影でさるが態にします。 
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第 1 部第3章こんな撮影がしにいとさには 

rnB ス□一 iJ ンク □ 

暗い場所での撮影時に.背景ちキレイに撮影したいとさに使ラ手法で. LIV ッ5—スピードを遅<してつ5、ソ 
LI ュを発光します。 

ホ目現象 

暗い場所で^ (つ5、ソ Li ュ）を使って撮影したとさに，人物の目がホ < 写ってしまラことがあります。これを 
ホ目現象といいます。 

□ B * 購入時には，発光禁止に設定されています。 

y 胃- つ5、ソ LI ュ）ボタ:;を押して変更するまで，設定内容は保持されます。 

-動画，連写では，発光禁止にな LJ ます。 

-発光禁止作ス□一 Li ンク□モードのとさには， LI 1 P ッ5—スピードが遅<なり，手ブレを起こすことがあり 
ます。力乂5を両手でしっかり固定さだて撮影して<ださい。 

- SCENE モード’の遠景モードでは，設定が発光禁止に固定されます。 

- SCENE モードの夜景モードでは，強制発光は選択でさまだん。また，初期値はでートに設定されています。 

-つ5、ソ LI ュ充電中でちつ5、ソ LI ュボタ:;を押すことにより.発光禁止モードに戻ることがでさます。この際 I 
つ5ッ LI ュの充電は中断されます。 
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第 1 部第3章こんな撮影がしにいとさには 


它ルつタイ7—を巧5には 

tZ ルつタイマーは.10秒後. 2秒後の2種類か5選がでさます。 

撮影者自身ち静止画に写りたいとさには10秒の設定で•手ブレを防ぎたいとさには2秒に設定すると便利です。 
兰脚は力乂ラ下部の兰脚ネ iJ ' 巧へしっかり取り巧けて < ださい。 


tZ ルつタイ7—を使って撮影するには.次のよ 
5に操作します。 


ここで巧ラボタ 


⑤ &( tZ ルつタイ7—）ボタンを巧す 

tz ルつタイマーモードに入り. tz ルつタイマーのマー 
クが表示されます。 

マークのち側にある「10」は秒数を示しています。こ 
のが態で LI でッ5 — ボタンを押すと 1 10秒後に撮影さ 
れます。 


③ 




d ) モードタイレを闯 （ 撮影モード）に合わだ 
る 


⑤ッターボタンを巧す 

つ5、ソ iJ ュが発光し. tZ ルつ5イマーがスタートしま 
す。約10秒後に Li でッターが切れます。 Li でッター 
が切れる約2秒前か5つ5ッ LI ュの発光間隔が短 < な 
り「ピピピピッ」といラブザー音が鳴ります。 


^でツターが切れると. tz ルつタイマーのモードが解 
除されます。 


- 0(tZ ルつタイマー）ボタ:;は，1回押すごとに.10秒^ 2秒^ tZ ルつタイマー解除^10秒^ 2秒^ ••• 
と切 LJ 替わ LJ ます。 

- tZ ルつタイ7—の設定は.電源をでつにすると解除されます。 

.LIV ッターボタンを巧したとさに，ピントが固定されます。 

- &(tZ ルつタイマー）ボタ:;を巧すと.つ5、ソ LI ュ充電のため.液晶モニターの表示が消えることがありま 
す。 
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第 1 部第3章こんな撮影がしにいとさには 


露出を変まるには（露出な正） 

静止画の写りを全体的に明る<したり.日旨<したりするのが露出の設定です。 

通ち.撮影節囲の中央に被写体があると自動的に逆光補正を巧い.適切な露出で撮影でさます。しかし.次の 
よ 5 な場台が.意図的に露出を変えて撮影をしたいとさには.露出を変更して撮影することがでさます。 
露出は. -2.0 〜 +2.0 までの間で設定でさます。 


逆光撮影の場合 黒っぽい被写体を写す場合 

背景が非常に明るい場合など.被写体は暗< (露出アン 全体に黒っぽい被写体を写すとさは.全体的に明る< (露 
ター）になってしま5ことがあります。 出でーバーに）なり.人物などは白<,黒いちのはクレー 

のよ〇に写ることがあります。スポット5イトが当たった 
人物を写すとさなどち同様です。 


白っぽい被写体を写す場を 

全体に白っぽい被写体を写すとさは，全体的に暗<なり， 
人物などは暗<,白いちのはクレーのよラに写ることがあ 
ります。 
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第 1 部第3章こんな撮影がしにいとさには 


露出を変更するには.次のよ 5 に操作します。 
[ここで倍ラポタン E = 


④▲▼ボタンを押して.値を設定する 

- (7 ィナス）側に変更すると，暗<なります。+ ( プ 
5ス）側に変更すると，明る<なります。 

このが態で Li V ツ5—ボタンを押すことちでさます。 



①モードタイルを闯 （ 撮影モード）に舍わだ 
る 


③ 


MENU 


ボタンを巧す 


撮影乂ニューが表示されます。 


⑤[露出補正]を選 U , Ea ボタンを巧す 



露出補正 j [一が表示されます。 





(5) E 3 ボタンを押す 

露出補正の設定が完了します。 



W 降，設定を変更するまで，この設定で撮影されます。 


m 


-購入時には， 0.0 に設定されています。この場合，設定値は表示されまだん。 

-逆光のとさ，撮影範囲の中央に被写体がないとさには，力乂5は逆光が態と判断しまだん。露出補正をして 
<ださい。 
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第 1 部第3章こんな撮影がしにいとさには 


自然が巧照明がを巧5には（ホつイ h ■バ5ンス） 

通常の力乂ラでは.被写体のまわりの照明によっては.白い被写体が白<写5ない場台があります。 

デ iJ ' タルカ乂ラでは.ホワイトパランスといラ機能があり.白い被写体は白<写るよラに.自動的に調整を 
巧います。 

購入時には.ホワイ f - パランスは 「 AUTO 」 （自動）に設定されているので.通常は変更の必要はありまだんが • 
ホワイ f - パランスの調整がラま<台いに<い場台には.設定を変更します。 


[選がでさるモー K の種類] 


7-ク 

モー F ち 

内客 

AUTO 

でート 

自動的に調整します。 

み 

屋外 

屋外（晴天）の撮影で，ぶつイトパ5：；スが合わないとさに選択します。 

♦ 

曇天 

曇天作日影などの撮影で，ぶつイトバ5ンスが合わないとさに選択します。 

々- 

白熱な 

白熱灯の下の撮影で，ぶつイトパ5ンスが合わないとさに選択します。 

ム/ 

/ I \ 

董光な 

董光なの下の撮影で.ぶつイトパ5：；スが合わないとさに選択します。 

⑩ 

つ：パッ U a 

手動てホつイトバ5ンスを設定することがでさます。 



次の被写体は，ぶつイト八5ンスの自動調整が〇まく合いにくいことがあります。 
-単一色の被写体 
-複数の光源下にある被写体 


ホワイ!-パ5ンスを設定するには.次のよ5に 
操作します。 


ここで巧ラボタン J 



③ 


MENU 


ボタンを押す 


撮影乂ニュー（または動画乂ニュー）が表示されます。 


⑤▼ボタンを巧して.[ホつイトパ5ンス]を 
選 U , ES ボタンを押す 



①モードタイルを闻（撮影モード）にをわだる 

SCENE モードで撮影するときには、 SCENE ( SCENE モー 
F ) に合わだ撮影モー F を選 U ます。 

動画を撮影するとさには，園（動画モード）に合わだ 
ます。 
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第 1 部第3章こんな撮影がしにいとさには 


■ AUTO /来/ ♦/ か) ■ K 側す編 ⑥思鹿就! 編了します。 


ここで巧ラボ タ：^^ 



⑥ 


MENU 


ボタンを押す 


撮影乂ニューが消え，画面左上に設定値が表示されま 
す。 



W 降.設定を変更するまで.この設定で撮影されます。 


④▲▼ボタンを押して.モードを選ふ 

このが態で Li でツターボ5：；を押すことちでさます。 



-でートモードの場合.被写体に白色系の部分が少ないと，ぶつイトパ5ンスが合わないことがあります。こ 
のよ5なとさには.被写体に白色系のちのを入れて撮影して<ださい。 

-屋外，曇天，白熱な，董光なに設定した場合には，つ5ッ LI ュは発光禁止にな LJ ます。 
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第 1 部第3章こんな撮影がしにいとさには 


■抑（つンブッ L ! ュ）を選がする場舍 


ここで侣ラボタ 



© 


④▲▼ボタンを巧して.⑩（つンブツ L ! ュ）を 
選ぶ 



度）撮影する照明の下で，紙などの白い被写体に 
力乂5を向ける 

(6) ►ボタンを押す 


ぶつイト J [5 ンスが設定されます。 


め E 3 ボタンを押す 

ぶつイト J [5：； スの設定が完了します。 


④ 


MENU 


ボタンを巧す 


撮影乂ニューが消乏，画面左上に設定値が表示されま 
す。 



W 降.設定を変更するまで，この設定で撮影されます。 


圍 


操作6で►ボタンを押すと.設定したぶつイトパ5：；スで画面が再表示されます。思いどおりにな弓なかっ 
た場合には.操作5 6を繰 LJ 返して.何度でち設定変更がでさます。 
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第 1 部第3章こんな撮影がしにいとさには 

画質モ ー K /面なサイスを選ぶには（画質 • サイス） 

記録された静止画か動画のつァイルの大ささは.画質モー F と画像サイブの設定によつて変わります。 


函貸モードについて 


静止画が動画を画像つアイルとして保ちすると 
さには.画像データを任縮してつアイルにしま 
す。 

画質モードとは.そのとさの任縮率の設定のこ 
とです。 

画質モードには .N ( Normal ) と F ( Fine ) の2 
種類があ tj ます。 

Normal モード 

圧縮率は高 < な りつア イルのサイブは小さ < な LJ ます。通 
常は.このモードで撮影します。 



Fine モー h " 

圧縮率は倍< な y つァ イルのサイブは大さ < な LJ ますが I 
Normal モードよ U 高画質にな U ます。 


画像サイスにごいて 


画像サイブは,画像の大ささのことで.ホームペー 
iJ で利用した LJ . 電子乂ールで送信した LJ する場 
合には.小さいサイブが適しています。 EP 刷して 
利用する場をには.大さいサイブを選がしにほ5 
が.美し < EP 刷でさます。 


-動画では.画質モー F の設定はでさまだん。 
-静止画と動画では I 設定でさる画像サイブが 
異なります。 


n — 画像つアイル 

静止画作動画などのつアイルを画像つアイル 
と呼 U ます。 

保を 

内蔵乂モ1」一作 SD 乂モ1」ーカードなどの記錄 
媒体にデータをつアイルとして記録すること 
を「保たする」と呼 U ます。一般的には.つ 
□ツピーディスク作八ードディスクなどに記 
録する操作の際によ<使われる言葉です。 
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第 1 部第3章こんな撮影がしにいとさには 



^静止函の函貸モード7函なサイブを^ 
^変更する . 


画質モー K と画像サイブの組か舍わだ 



サイブ 

2048 X 15：36 

1280 X 960 

640 X 480 

モ 

1 

F ( Fine ) 

F 2048 

F 1280 


N ( Normal ) 

N 2048 

N 1280 

N 640 


太枠内は画面に表示されるとさの名称、です。 

• X - 640は Fine モー H ■はあリまだん。 

詳し<は， 「 E.SD 乂モ1」ーカードに記録でさる枚数一覧」 
( P .151) をご覧<ださい。 

画質モー K /画傢サイブを変更するには，次の 
よ5に操作します。 


ここで巧ラボ 



①モードタイ!^ルを画（撮影モード）にをわだる 
まには SCENE ( SCENE モード）に合わだてモー 
ドを選がし撮影でさるが態にする 


⑤ 


MENU 


ボタンを巧す 


撮影乂ニューが表示されます。 



④▲▼ボタンを}甲して.画質•サイブを選ぶ 



(5) E 3 ボタンを押す 

画質-サイブの設定が完了します。 



W 降，設定を変更するまで，この設定で撮影されます。 


m 


-購入時には. N 1280に設定されています。 

- SCENE モードで文字の Li ーンを選択しているとさには，自動的に1280のヴイブにな LJ ます。 
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第 1 部第3章こんな撮影がしにいとさには 


動画の画なサイブを変更する 


動画では.画質モー K は設定でさまだん。 

画像サイブには. 320 X 240. 160 X 120の2種 
類があ tj ます。 



-購入時には，320 X 240に設定されています。 


画傢サイブを変更するには.次のよ5に操作し 
ます。 


ここで巧5 ボタン) 




④▲▼ボタンを巧して.サイブを選ぶ 



(5) 回！ボタンを押す 

動画サイブの設定が完了します。 


® モードタイレを園 （ 動画モード）に合わだ 
る 


⑤ 


MENU 


ボタンを巧す 


撮影乂ニューが表示されます。 



W 降，設定を変更するまで，この設定で撮影されます。 
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第 1 部第3章こんな撮影がしにいとさには 


手動でピン h ■をさわ e て撮影する（つ Tt — たス） 

つ Tt ーカスでピン f - が台わないとさには.手動でピン!-を台わだること（マニュアルつ Tt ーカス）がで 
さます。 

また.撮影距離を固定して撮影することちでさます。固定の場台には.スナツブまたは（〇〇)無限遠のいすれ 
かに固定でさます。 


マニュアルつ开一たスでお影する 


マニュアルつ开ーカスで撮影するには.夕のよ 
5 に操作します。 


ここで巧ラボ 



①モードタイルを闯 （ 撮影モード）に合わだ 
る 

動画を撮影するとさには，凰（動画モード）に合わだ 
ます。 


⑤ 


MENU 


ボタンを巧す 


撮影乂ニューが表示されます。 


④[つ开ーカス]を選 U . E 3 ボタンを巧す 



④▲▼ボタンを}甲して. [ MF ] を選ぶ 



(5) Ea ボタンを押す 

つ开ーカスの設定が完了します。 



め ◄►ボタンを押してピントを合わだる 
◄ボタンを押すと近距離方向に移動します。 
►ボタンを押すと遠距離方向に移動します。 

W 降.設定を変更するまで.このマニュアルつ开ーカスで 
撮影されます。 


-購入時には . AF (でートつ开ーカス）に設定 
されています。 

-マニュアルつ开ーカスのとさには. G 3 ボ 
タンを巧すことで液晶モニター中央部分を 
拡大表示して•つ开ーカスを合わだ作す < す 
ることがでさます。ただし，ィ：;ターパル撮 
影時は使用でさまだん。 

- SCENE モードではマニュアルつ开ーカスは使 
用でさまだん。 
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第 1 部第3章こんな撮影がしにいとさには 



お慕巧谦を固をレてお影する 


撮影距離を固定して撮影するには.次のよ5に 
操作します。 


ここで巧ラボ タン) 



® モードタイルを闯 （ 撮影モード）に合わだ 
る 

SCENE モードで撮影するとさには、 SCENE ( SCENE モー 
F ) に合わだ撮影モー F を選 U ます。 

動画を撮影するとさには I 凰（動画モード）に合わだ 
ます。 


③ 


MENU 


ボタンを巧す 


撮影乂ニューが表示されます。 


⑤[つ开ーカス]を選 U . E 3 ボタンを巧す 



④▲▼ボタンを押して•[スナツブ]まには[〇〇] 
(無限遠）を選ぶ 



(5) 应1ボタンを押す 

つ开ーカスの設定が完了します。 


⑥ 


MENU 


ボタンを押す 


撮影乂ニューが消乏，画面上側に設定値が表示されま 
す。 



W 降，設定を変更するまで.この設定で撮影されます。 



-[スナップ]を選択すると，撮影距離が 2.5 m に固定されます。 

-[〇〇]を選択すると，撮影距離が無限遠に固定されます。遠<の風景などを撮影するとさに使います。 
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第 1 部第3章こんな撮影がしにいとさには 


測が方巧を変をるには（測が巧巧） 

露出値をミ夫ゆるとさの測光方式（どの龍囲で測光するか）を変更することがでさます。 
測光方式には. 7ルチ.中央.スポットの3種類があります。 


7ルチ （7 —ク表示なし） 

撮影範囲全体を256に分割して，それぞれで測光して総合 
的に判断します。 

購入時にはこの値に設定されています。 





中央（國） 

中央部分に重点を置さつつ，全体を測光して判断します。 
中央と周辺の明るさが異なるとさに使います。 



スポツト （國） 

中央部分のかで測光して判断します。 

中央の明るさに強制的に合わだたいとさに使います。逆光 
作コ：；卜5ストの差が著しいとさなどにお立ちます。 



測光方式を変更するには，次のよ5に操作しま 
す。 


ここで侣ラボ 



® モードタイレを闻 （ 撮影モード）に合わだ 
る 


⑥ 


MENU 


ボタンを巧す 


撮影乂ニューが表示されます。 


3 


1 ^ 

B 出補正 

ホワイトバランス 

AUTO 

画實•サイス 

N 1280 

フォーカス 

AF 

連写 

OFF 

阻 HD ぅュウおウ 

おが-晒 


⑤么要に応じて◄►ボタンを押し、画面を切り 
替える 
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④[測光方式]を選 U 、 Ea ボタンを巧す 



(D ▲▼ボタンを押して.設定値を選ぶ 



第1部第3章こんな撮影がしにいとさには 


(6) 应1ボタンを押す 

測光方式の設定が完了します。 


① 


MENU 


ボタンを押す 


撮影乂ニューが消え，画面左側に設定値が表示されま 
す。 



W 降.設定を変更するまで.この設定で撮影されます。 



•購入時には，7ルチに設定されています。 
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第 1 部第3章こんな撮影がしにいとさには 


損影感度を設定するには （ ISO 感度） 

撮影感度 （ ISO 感度）を設定して撮影することがでさます。 

購入時には. ISO 感度は 「 AUTO 」 （自動）に設定されています。 
高い感度にしたい場台など.次の3種類の設定か5選がでさます。 
IS 0200. IS 0400. IS 0800 


撮影感度を設定するには，次のよ5に操作しま 
す。 


ここで巧ラボ 51^ 



①モードタイルを闯 （ 撮影モード）に舍わだ 
る 


⑤ 


MENU 


ボタンを巧す 


撮影乂ニューが表示されます。 


1 


3 


- ^ 


露出補正 ■ ■■■■ 

ホワイトバランス 

AUTO 

画質-サイス 

N 1280 

フォーカス 

AF 

連写 

OFF 


[! lg ? Ill クュウリョウ_セ诚阳 


⑤么要に応じてイ►ボタンを押し、画面を切り 
替える 


④ [ ISO 感度]を選 U , Ea ボタンを巧す 



® ▲▼ボタンを押して. ISO 感度を選ぶ 





(6) 应1ボタンを押す 

ISO 感度の設定が完了します。 


① 


MENU 


ボタンを巧す 


撮影乂ニューが消え画面も側に設定値が表示されます。 



W 降，設定を変更するまで，この設定で撮影されます。 


-購入時には， AUTO に設定されています。 

-つ5ッ LI ュを使わすに暗い場所で撮影する場合.感度を上げると被写体を明る<撮影でさます。 

- ISO 感度を上げると.少ない光量でち撮影てさるよラになりますが.^イブが現れることがあります。 ISO 感 
度が高<なればなるほど^イブが現れ作す<なりますので，注意が必要です。 
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第 1 部第3章こんな撮影がしにいとさには 

静止画の質感を密まるには（シ—ブネス） 

静止画の質感を L ! — ブにしたりソつ卜にしたりすることがでさます。 


^ 購入時には，標準に設定されています。 


静止画の質感を変更するには，次のよ 5 に操作 
します。 


ここで侣ラボ 



①モードタイルを闯 （ 撮影モード）に舍わだ 
る 


(D EUB ボタンを押す 

撮影乂ニューが表示されます。 



⑤么要に応じてイ►ボタンを押し、画面を切り 
替える 


4 [ LiT ^ ーブネス]を選 U . ES ボタンを巧す 



(5) ▲▼ボタンを押して.設定値を選ぶ 


IS^HI 



(6) E 3 ボタンを押す 

UV ープネスの設定が完了します。 


⑦ 


MENU 


ボタンを押す 


撮影乂ニューが消え画面も側に設定値が表示されます。 



W 降，設定を変更するまで，この設定で撮影されます。 
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第 1 部第3章こんな撮影がしにいとさには 


露出を密化さ e て連綜撮影するには（开一^ブラケツ^) 

刀■一!-ブ5ケッ [- は.設定されている露出を基準に- 0.5 EV . ±0. +0.5 EV と3段階の露出て.自動的に3枚連 
続して撮影する機能です。 


m 


購入時には， OFF に設定されています。 


スー!-づ5ケッ I - 撮影を巧5には.次のよ5に 
操作します。 


ここで侣ラボタン 1 



①モードタイルを闯 （ 撮影モード）に合わだ 
る 


⑤ 


MENU 


ボタンを巧す 


撮影乂ニューが表示されます。 


3 


露出脈 ■! 

ホワイトバランス 

AUTO 

画實■サイス 

N 1280 

フォーカス 

AF 

連写 

OFF 

HUB ] ぅュウおウ 

セ诚阳 


( D 必要に応じてイ►ボタンを巧し.画面を切 tj 
替える 


④[スートづ5ケット]を選 U . E 3 ボタンを 
押す 



(5) [ ON ] を選 U , Ea ボタンを}甲す 



1 


2 

3 


1 - 1 



測光方式 
ISO 感度 
シャープネス 



⑥ 


MENU 


ボタンを巧す 


撮影乂ニューが消え，画面左側に [ AB ] が表示されま 
す。 
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第 1 部第3章こんな撮影がしにいとさには 


め ッターボタンを巧す 

設定されている露出補正値を基準に 1-0.5 EVi ± 0.+0.5 EV 
で3枚連続撮影されます。 

撮影直後に液晶モニターに表示される3枚の静止画 
は.左か弓- 0.5 EV , 基準の補正値， +0.5 EV です。 



W 降，変更するまで，この設定で撮影されます。 


• 露出補正値を変更したいとさには ^ P . 50 
* ぶつイトバ5ンスを変更したいとさには ^ P . 52 
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第 1 部第3章こんな撮影がしにいとさには 


露が時巧を設定するには（長時 n 露が） 

露光時間を設定すると.設定した時間巧ッターを開いて撮影します。 

露光時間を設定すると.夜最を写したとさに.巧义が車などの被写体の軌跡を撮影することがでさます。 
露光時間は. 1 秒. 2 秒. 4 秒. 8 秒か 5 選がでさます。 


露光時間を設定するには.次のよ 5 に操作します。 


ここで巧 5 ボタン 1^ 



( D モードタイルを闯（撮影モード）にをわだる 


③ 


MENU 


ボタンを巧す 


撮影乂ニューが表示されます。 


1 

い 

3 



露出補正 

0.0 

ホワイ ト バランス 

AUTO 

画實■サイス 

N 1280 

フォーカス 

AF 

連写 

OFF 

MU ぅュウおウ 

セ 诚 阳 


④么要に応じてイ►ボタンを押し、画面を切り 
替える 


④[長時間露光]を選 U , Ea ボタンを押す 



⑥▲▼ボタンを巧して.露光時間を選ぶ 



(6) 应1ボタンを押す 

長時間露光の設定が完了します。 


① 


MENU 


ボタンを巧す 


撮影乂ニューが消え画面下側に設定値が表示されます。 



W 降，設定を変更するまで，この設定で撮影されます。 


-購入時には. OFF に設定されています。 

-露光時間を設定したとさには， LIV 、 ソタースピードが遅<なリ，手ブレを起こすことがあります。力乂5を 
両手でしっか LJ 固定さだるか，王脚等を使用して撮影して<ださい。 

-露光時間を設定して撮影した場合 I 撮影中は液晶モニターの表示が消えます。 
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第 1 部第3章こんな撮影がしにいとさには 


—ち PJ 隔て自動爆影する（インターバル撮影) 

設定した時間間隔で.自動的に撮影することがでさます。 

撮影間隔は. 30 秒〜 3 時間の間で 30 抄単位で設定でさます。 


インターパル撮影するには.次のよ 5 に操作し 
ます。 


ここで巧5ポタン it 



①モードタイルを闯 （ 撮影モード）に舍わだ 
る 


③ 


MENU 


ボタンを巧す 


撮影乂ニューが表示されます。 


1い 3 


p 

養出補正 

QJ ) 

ホワイトバランス 

AUTO 

画實•サイス 

N 1280 

フォーカス 

AF 

連写 

OFF 

阻 HD ぅュウおウ 

セ诚晒 


⑤么要に応じてイ►ボタンを巧し、画面を切り 
替える 


④[インターパル撮影]を選 U . ES ボタンを 
押す 



(5) ▲▼ボタンを押して時間を設定する 



⑥►ボタンを押してがの設定へ移動し，▲▼ボ 
タンを巧して.がを設定する 

①►ボタンを押して秒の設定へ移動し，▲▼ボ 
タンを巧して.秒を設定する 


(8) Ea ボタンを押す 

インター>1 1 ル撮影の設定が完了します。 


m 


インターバル撮影に設定した場合は I 連写の設定が[連写] I [M 連写]に設定されていても I 自動的に連写 OFF 
に切り替わります。 
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第 1 部第3章こんな撮影がしにいとさには 


(9) 


MENU 


ボタンを巧す 


撮影乂ニューが消え，画面上部に「イ：;5—バル」と 
表示されます。 



⑩ツターボタンを巧す 

設定した間隔で，夕々に撮影されます。 

田）撮影を中止するとさには • ES ボタンを巧 
す 


イ：;5-八ル撮影の設定は，電源をでつにすると解除され 
ます。 



-手順 5〜7 では I ▲▼ボタンを巧し続けると，高速で数値を増減さだることがでさます。 

-電源に電池を使用している場合には，電池切れになることがあ y ます。 AC アタプ5—（別売 y ) の使用をお 
勧ゆします。 

-インターパル撮影中でち. LIV 、 ソターボ5：；を押すと通常の撮影がでさます。ただし，インターバル撮影 
モードはそのまま保持されます。最後の撮影の後.イ：；ター J [ル撮影で設定した時間が経過すると次の撮影 
が巧われます。 

-画質モード作つ5ッ LI ュモードの設定によっては、設定した時間よ LJ 撮影間隔が長<なる場合があります。 


68 








第 1 部第3章こんな撮影がしにいとさには 


訝止面に曰付を入れるには（曰付入れ原影） 

静止画のむ下に曰巧を入れることがでさます。 

表示お式は . 曰巧（年 / 月 / 曰）と曰時（年 / 月 / 曰 / 時：分）の 2 種類のお式か 5 選がすることがでさます。 


曰巧まには日時を入れるには . 次のよ 5 に操作 
します。 


ここで巧ラボ 5：^ 



④ ▼ ボタンを巧して， [ 曰巧入れ撮影 ] を選 U. 
拉 3 ボタンを押す 


日げ入れ撮穀 



(5) ▲▼ボタンを押して設定値を選ぶ 

(6) 应 1 ボタンを押す 

曰巧入れ撮影の設定が完了します。 


①モードタイルを闯 （ 撮影モード）に舍わだ 
る 


③ 


MENU 


ボタンを巧す 


撮影乂ニューが表示されます。 


1 

い 

3 




B 出補正 

0.0 

ホワイトバランス 

AUTO 

画實•サイス 

N 1280 

フォーカス 

AF 

連写 

OFF 

阻 HD ぅュウおウ 

セ诚 


① 


MENU 


ボタンを巧す 


撮影乂ニューが消え，画面ち下に 巧な日 が表示され 
ます。 



W 降，設定を変更するまで，この設定で撮影されます。 


⑤必要に応じて ◄► ボタンを巧し、画面を切り 
替える 


画 

A 


-曰巧時刻が設定されていないと曰巧入れ撮影はでさまだん。ます.曰巧時刻を設定して<ださい。 
-動画に曰巧を入れることはでさまだん。 

-文字モードの撮影で曰巧を入れたいとさには、撮影モードの状態で上記の設定を行って<ださい。 


曰巧時刻を設定するには^ P . 14 
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第 1 部第3章こんな撮影がしにいとさには 

撮影*ニューの設をを兄に房す（撮影設を巧が化） 

撮影乂ニューの設定を購入時の設定に戻すことがでさます。 


撮影乂ニューの設定をネリ期値に戻すには.次の ④お要に応じてィ►ボタンを巧し、画面を切り 

よ5に操作します。 链ろる 



①モードタイルを闯 （ 撮影モード）に舍わだ 
る 


③ 


MENU 


ボタンを巧す 


撮影乂ニューが表示されます。 


1 い 3 

H 

B 出補正 

04) 

ホワイトバランス 

AUTO 

画實•サイス 

N 1280 

フォーカス 

AF 

連写 

OFF 

阻 HD ぅュ ウおウ 

セ诚晒 


④[撮影設定ネリ期化]を選 U , 03ボタンを巧 
す 



(5) ►ボタンを巧して [ YES ] を選ぶ 



(6) E 3 ボタンを押す 

初期化中の乂ッ tz — Li ' が表示され.完了するとモード 
の画面に戻 y ます。 


口冒 


撮影乂ニューでの設定は.イ：;ターバル撮影.でートブ5ケットの設定を除いて.電源を开つにしてち保持さ 
れます。 
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第 1 部第3章こんな撮影がしにいとさには 


液豆モニターにヴリツド方イドをま巧するには 

水平垂直に置を台わだて撮りたいとさには.ヴ U ツドがイド（目盛線）を表示して構図をミ夫ゆると.便利です。 
ヴ U ツ K 丹イ K は液晶モニター画面を縦横3分割した線です。 

ヴ U ツ K 丹イ K は撮影時の補巧として表示されるだけで.撮影されまだん。 

ヴ U ツドおイド表示時は.つラツ L ! ユ. tz ルつタイマー.マク□ポタンのいすれかを巧すと.その直後の数秒 
間だけは. 7—ク表示 （^ P .21) になります。 


ヴ U ツド方イドを表示するには.次のよ5に操 
作します。 


ここで巧ラボ タ：^^ 



⑤ DISPLAY ボタンを押す 

ヴ1」ッ h カイドが表示されます。 



①モードタイルを闯 （ 撮影モード）に舍わだ 
る 

③ DISPLAY ボタンを押す 

7—クの表示が消えます。 



m 

A 


DISPLAY ボタンは . 1回巧すごとに，表示なし^ヴ1」ッド方イド表示^液晶モニターでつ^通常の7—ク表 
示^表示なし^- - •と切 LJ 替わ LJ ます。 

画面の表示切 LJ 替乏について^ P . 21 
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第 1 部第3章こんな撮影がしにいとさには 


な字原影のとさの遺淡を変まるには（な字續度) 

文字を撮影する場台.文字の篤淡を変更することがでさます。 

篤淡は.篤い.標準.淡いか 5 選がでさます。 


文字を撮影するには^ P .：36 


文字の續淡を変更するには.次のよ5に操作し 
ます。 


⑤ 


MENU 


ボタンを押す 


撮影乂ニューが表示されます。 


ここで巧ラボ 



①モードタイルを SCENE ( SCENE モード）に舍 
わだる 

SCENE 選択画面が表示されます。 

(2) ▲▼ボタンを押して.文字モードにちわだ • 
Eia ボタンを巧す 


み 

み 

〇 


圖 


牛含 




思を為一が' 


瓜 1} [号琶循綱 


® [ 文字績度]を選 U , Ea ボタンを巧す 




(6) 应1ボタンを押す 

濃淡の設定が完了します。 


① 


MENU 


ボタンを巧す 


撮影画面に戻 LJ ます。 

文字濃度の設定値は画面上には表示されまだん。 

W 降，設定を変更するまで，この設定で撮影されます。 



購入時には，標準に設定されています。 
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第 4 章静止画作動画を見る 


撮影した静止画が動画は.液晶モニターで表示して確認することがでさ 
ます。 

ここでは.液晶モニターに静止画げ動画を表示する操作について説明し 
ます。 

※液晶モニターで長い時間静止画げ動画を表示する場台には.電源に AC 
アタブター（別売り）を使用することをお勧めします。 




第 1 部第4章静止画が動画を見る 


直前に原った1巧を見る 

撮影直後に.「いま撮った静止画を確認したい」といラとさには.撮影モー K のままですぐに表示でさます。こ 
の機能をクイックレピューと D 乎 U ます。 

動画の場台には.最ネリの1つレームを静止画像で表示します。 


直前に撮った静止画を表示するには.次のよ5 
に操作します。 


ここで巧ラボタ 



( D 撮影モードのまま回（クイックレヒュー）ボ 
タンを巧す 

液晶モニターに最後に撮影した静止画が表示されま 
す。 



⑤撮影が態に戻すには，もう一度回（クイック 
レピュー）ボタンを巧す 


圍 


いったん電源をでつにすると I 回（クイックレピュー）ボタンを押してち，撮影した静止画は表示されまだん。 


74 























第 1 部第4章静止画が動画を見る 


ま巧レた静止画を化大ま巧する 


回 （ クイックレピュー）ボタンで表示した静止画 
は • CU 拡大表示）ボタンを押すと.最大 3.4 倍 
まで拡大表示でさます。 

静止画を拡大表示して見るには.次のよ5に操 
作します。 



® CU 拡大表示）ボタンを押す 

静止画が拡大表示されます。液晶モニターには，静止 
画の一部分が表示されています。 

みボタンを押すごとに，表示倍率が変わります。 



⑤▲▼イ►ボタンを巧して.表示しにい部分へ 
移動する 


⑤元の表示に戻すには、 H (サムネイル表示） 
ボタンを巧す 


m 


動画は拡大表示でさまだん。 
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第 1 部第4章静止画が動画を見る 


表示レた詩止画か動函を削が♦する 


回 （ クイックレピュー）ボタンで表示した静止画 
が動画は•©(削除）ボタンを押すと，削除する 
ことがでさます。 

表示されている静止画が動画を削除するには • 
次のよ5に操作します。 



(3) クイックレヒューのが態で©(削除）ボタン 
を巧す 


⑤►ボタンを巧して，[削除]を選ぶ 



⑤ E 3 ボタンを}甲す 

処理中の乂ッ tz — Li ' が表示され，削除が完了すると I 
撮影画面に房 LJ ます。 


静止画作動画を選択して削除するには^ P . 85 
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第 1 部第 4 章静止画が動画を見る 


損影した詩止面が動面を見る 

撮影した静止画が動画は.内蔵乂モ U — まには SD 乂モ U — カードに記錄されています。内蔵乂モ U — または 
SD 乂モ U — カー K 巧の静止画が動画は.液晶モニターに表示して見ることがでさます。 


如 >モ U たードに記録された詩止 
函を見る 


静止画を見るには.次のよ5に操作します。 


ここで巧ラポタン J 



①モードタイルを因（再生モード）に合わだ 
る 

最後に撮った静止画が表示されます。 



動画の場合には I 最初の1つレームが静止画像で表示 
されます。 


(2) ◄►ボタンで見たい静止画にする 

►ボタンを押すと I 次の静止画または動画を表示でさ 
ます。 

◄ボタ:;を巧すと，1つ前の静止画または動画を表示 
でさます。 

イ►ボタンを巧し続けると、高速で表示と移動でさま 
す。 





再生時に画面に表示される情報について^ P . 20 


再生時には，夕の記録先か5再生されます。 
本体のかのとさ 



►►►►►► 


内蔵乂モ I 」一 
か5再生 


SD 乂モ1」ーカードが 1 Z ツトされているとさ 



乂モ I 」一 
カードか5再生 
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第 1 部第4章静止画が動画を見る 


巧局>モ U — に記録ちれた詩止画 
を見る 


内蔵乂モ U —に記歸された静止画を見るとさに 
は.次のよ5に操作します。 

( Dsd 乂モ U - カートが它ッ I - されているとさに 
は.電源をでつにして . SD 乂モ U —カードを 
巧さ.再 U 電源をスンにする 


⑤モードタイルを 因 （再生モード）に舍わだ 
る 

最後に撮った静止画が表示されます。 

動画の場合には I 最初の1つレームが静止画像で表示 
されます。 


④◄►ボタンで見たい静止画にする 

►ボタンを押すと I 次の静止画または動画を表示でさ 
ます。 

◄ポタンを押すと，1つ前の静止画または動画を表示 
でさます。 

イ►ボタ:;を押し続けると.高速で移動でさます。 
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第 1 部第4章静止画が動画を見る 


動画を見る 


動画を見るには.次のよ5に操作します。 


ここで巧ラボ タン) 



①モードタイルを 因 （再生モード）に舍わだ 
る 

最後に撮った静止画が表示されます。 

動画の場合には I 最初の1つレームが静止画像で表示 
されます。 


(2) ◄►ボタンで見たい動画にする 

►ボタ:;を押すと，次の静止画または動画を表示でさ 
ます。 

◄ボタ:;を押すと，1つ前の静止画または動画を表示 
でさます。 



3/10 

320 

* RMOV 0003 


④ツターボタンを巧す 

再生が始ま y ます。 

液晶モニターに，再生経過を示すイン Li ' ケーター作経 
過時間が表示されます。 



早送り 

再生中に 祥] (望遠）ボタンを 
巧す 

卷さ戻し 

再生中にい](広角）ポタンを 
巧す 

一時停止/再生 

iJ でッターボタンを押す 

ス□一再生 

一時停止中に け] (望遠）ボタン 
を巧し続ける 

ス□一戻し 

一時停止中にい](広角）ボタン 
を巧し続ける 

次のつ レームの 表示 

一時停止中に け] (望遠）を巧す 


rnB 動画のつレーム 

動画のつレームはコマとちいいます。動画はた<さんのつレームで構巧され.それ5が高速で表示されるたゆ 
に動いているよ〇に見えます。 


再生時に画面に表示される情報について^ P . 20 
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第 1 部第4章静止画が動画を見る 


—覽にして見る 

液晶モニターの画面を6分割し • 撮影した静止画が動画を一覧 （ サムネイル表示）にして見ることがでさます。 
一覧か5見たい静止画が動画を選な.通常の1巧表示にすることがでさます。 


一覧表示か 5. 静止画が動画を1巧表示するに 
は.次のよ5に操作します。 



⑤ H (サムネイル表示）ボタンを巧す 

画面が6分割されて I 静止画作動画 （ 先頭のつレーム） 
が縮小して表示されます。 



⑤▲▼イ►ボタンを巧して • 1巧表示したい静止 
画が動画を選ぶ 


① モードタイルを 因 （再生モード）にをわだ 
る 

最後に撮った静止画が表示されます。 


④ CU 拡大表示）ボタンを押す 

選択した静止画作動画が1枚表示されます。 



動画の場合には，最初の1つレームが静止画像で表示 
されます。 


サムネイル表示では.文字つアイルは青色で表示されます。 


一覧画面て静止画を選択して削除するには^ P . 87 

一覧画面で静止画を選択してプ□テクト （ 削除か5の保護）を設定するには^ P . 91 
一覧画面で静止画を選択してプ1」：；トサーピスの設定をするには^ P . 95 

rnB サムネイル表示 

サムネイル表示とは縮小表示のことです。多<の画像を一覧にして表示する場合などによ<使われる表示方 
法です。 
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第 1 部第4章静止画が動画を見る 


I 店大して見る 

撮影した静止画を表示している際.み（扼大表示）ポタンを巧すと.静止画を最大 3.4 倍に扼大表示すること 
がでさます。 


静止画を拡大表示して見るには.次のよラに操⑤拡大表示しにい静止画を表示する 
作します。 

⑤ CU 拡大表示）ボタンを押す 

静止画が拡大表示されます。液晶モニターには，静止 
画の一部分が表示されています。 


ここで巧ラボタン 




® モードタイルを因（再生モード）に合わだ 
る 

最後に撮った静止画が表示されます。 


西 〇 


若占’; 



LAST FILE 
回 2048 
100-0010 


おを担 


A 


ザ‘ f *,’ パ こ： ，… 。':^ ゴ J' . - , - 

ず3’:驴神管感度 占 

F2.8 1/1000 


▲▼◄►ポタンを押すと.表示される場所を動かだま 
す。 

元の表示に戻すには、0(サムネイル表示）ボタ:;を 
押します。 


m 


動画は拡大表示でさまだん。 

静止画を表示するには^ P .77 
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第 1 部第4章静止画が動画を見る 


自動的に順にま巧する（ス5イドシヨー） 

内蔵乂モ U — または SD 乂モ U — カードに記歸されている静止画が動画を.順番に液晶モニターに表示するこ 
とがでさます。この機能をスライド L ! ヨーと D 乎 U ます。 


ス 5 イド L ! ヨーで 見るには.次のよ 5 に操作し 
ます。 


⑤ 


MENU 


ボタンを押す 


再生乂ニューが表示されます。 


ここで巧ラボタゴ t 



® モードタイルを因（再生モード）に合わだ 
る 

最後に撮った静止画が表示されます。 


⑤[ス5イド L ! ヨー]が選がされていることを 
確認し • Ea ボタンを押す 



ス5イド LI ヨーが開始され，静止画または動画が順に 
表示されます。 

途中で中止したいとさには.力乂5のいすれかのボタ 
：；を押します。 

中止するまで、繰り返しス5イドヨーが，続さます。 


M 

西 Q LAST FILE 

回2048 

X 100-0010 

一，,::'.■な.:.巧ぶ 4. よ..， 

ド— .ザ 常勺 

が 巧 

M 

f ，: 迎诚鳴 .睐^ 或 V ‘ 

! F 2-8 1/1000 


圍 


-静止画は，3秒ごとに表示されます。 

-動画は，1つレームだけではな<,撮影した内容がすべて表示されます。 
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第 1 部第4章静止画が動画を見る 


テレ t の面面で見る 

撮影した静止画が動画を.テレピの画面に表示して見ることがでさます。 

テレピの画面には液晶モニターと同じ巧客が表示されます。 

テレピの画面に表示するには.力乂ラに付属しているピデでケーブルを巧って力乂ラとテレピを接続します。 


静止画が動画をテレピで見るには.次のよ5に 
操作します。 


ここで巧ラボタ 



迂）テレピのピデス入力端子にピデスケーづル 
をしつか LJ 接続する 



(2) 力乂5の電源がでつになっていることを確 
認し，端子カパーのつまかを矢印の方向に回 
してカパーを開ける 



@ピデス出力端子にピデスケーづルをしっか 
LJ 巧続する 



④テレヒを「ヒデで」が表示でさるが態にする 
(入カモードを「ピデス」にする） 

詳し<はテレピの説明書を参照して<ださい。 

(5) 力乂5のモー K タイルを因（再生モー K ) 
にをわだる 


(6) 力乂5の電源ボタンを押して電源をスンに 
する 


-ピデスの入力端テにピデでケーブルを接続して，撮影した内容をピデでに錄画することちでさます。 

-テレピなどの機器での再生方式は NTSC 万式（日本などで使用されている）に設定されています。接続する 
機器が PAL ち式 （3 —□ッパ等で使用されている）の場合には.力乂5の SETUP 乂ニューで PAL ち式に設定 
してか5接続して < ださい。 

-ピデでケーブルで本機を接続している間は、液晶モニターの表示はでつ（消えた状態）になります。 
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第 5 章静止画作動画を削除する 


デ iJ ろルカ乂ラの大さなネリ点の1つは.不要な静止画が動画をその場で 
削除でさることです。 

ここでは.撮影した静止画が動画を削除する操作について説明します。 


誤って静止画を消さないよ〇にするには^ P .88 



第 1 部第5章静止画が動画を削除する 


不要な詩止面か動面を削巧する 

撮影に失敗した静止画が動画は.簡単に削除することがでさます。 
削除方法には.次の3種類があります。 

• 1巧を削除する 
• すべてを一度に削除する 
• 複数を選 f 尺して一度に削除する 

ブ□テクが設定されている静止画が動画は削除されまだん。 


圍 


次の記録先にある静止画または動画が削除されます。 
本体のかのとさ 


SD 乂モ1」ーカードが tZ ツトされているとさ 



►►►►►► 


内蔵乂モ1」一 
か5削除 




^ SD 乂モ1」ーカー 
►►► F か5削除 



巧を削陈する 


静止画（まには動画）を削除するには，次のよ 
5に操作します。 


ここで巧ラボ 54 



③ 削除したい静止画（または動画）を表示する 

④ ©(削除）ボタンを巧す 

④►ボタンを押して .[1 コアイル削除]を選ぶ 



(5) E 3 ボタンを巧す 

処理中の乂ッ t 一 Li ' が表示され，削除が完了すると I 
再生画面に戻 y ます。 


①モードタイルを 因 （再生モード）に合わだ 
る 

最後に撮った静止画が表示されます。 



-回（クイックレピュー）ボタンで表示した静止画を削除するには^ P . 76 
• 静止画（または動画）を表示するには^ P . 77 
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第 1 部第5章静止画が動画を削除する 


すべてを一度に削际♦する 


すべての静止画が動画を削除するには，次のよ 
5に操作します。 


ここで巧ラポタン J 



① モードタイルを 因 （再生モード）に舍わだ 
る 

最後に撮った静止画が表示されます。 


西 


ぶ； 


ド I 



a LAST FILE 
回 2048 
lOO-OOlO 


:ご パ.: r.， 苦 , -‘ v .. 一 . 

幣:: み 乃.. •酷 為.‘.....;. 

F2.8 1/1000 


(2) ©(削除）ボタンを巧す 

④►ボタンを巧して，[全削除]を選 U , ES ボ 
タンを巧す 

削除の確認画面が表示されます。 




(5) 应 1ボタンを押す 

処理中の乂ッ tz — Li ' が表示され，削除が完了すると I 
再生画面に戾 LJ ます。 


• 静止画（または動画）を表示するには^ P . 77 
• 静止画（または動画）をプ□テクトするには^ P . 88 
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♦复巧を一度に削陈する 


選がしに静止画が動画を一度に削除するには • 
次のよ5に操作します。 


ここで巧ラポタン J 



① モードタイルを 因 （再生モード）に合わだ 
る 

最後に撮った静止画が表示されます。 



(2) H (サムネイル表示）ボタンを巧す 

画面が6分割されて I 静止画作動画（先頭のつレーム） 
が縮小して表示されます。 



サムネイル表示の詳細について^ P . 80 


第1部第5章静止画が動画を削除する 

④▲▼ィ►ボタンを押して.削除しにい静止画 
が動画を選ぶ 

④©(削除）ボタンを押す 

静止画（または動画）の左上に3ミ箱の7—クが表示 
されます。） 



⑥手順⑤と④を繰り返して，削除しにい静止 
画が動画をすぺて選がする 

間違えて選択したとさには，その静止画作動画で 
©(削除）ポタンを再度押すと選択を解除でさます。 


(6) E3 ボタンを押す 

削除の確認画面が表示されます。 



の ►ボタンを巧して [ YES ] を選ぶ 
(8) 应1ボタンを押す 

処理中の乂ッ tz — Li ' が表示され，削除が完了すると I 
一覧の画面に戻 LJ ます。 
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第 1 部第5章静止画が動画を削除する 


削际♦でさないよ5に設定する（ブ□テク hO 

撮影した静止画が動画を誤って削除してしまわないよラに.保護する（ブ□テク f - する）ことがでさます。 
ブ□テク [- を設定するには.次の3種類の方法があります。 

• 1巧 （1 つアイル）をブ□テクトする 
• すべてを一度にブ□テク!-する 
• 複数を選 f 尺して一度にブ□テク!-する 

• — プ□テクトした静止画作動画は，削除することはでさまだんが，つ开一7、ソトを行った場合には，プ□テクト 
； 設定の有無にかかわ5す.すべて消去されます。 


静止画（または動画）にブ□テク!-を設定する 
には.次のよ5に操作します。 


ここで巧ラボ タン) 


ま巧レている静止画をブ□テクトする 


⑤ EgSB ボタンを}甲す 

再生乂ニューが表示されます。 


④▼ボタンを巧して，[ブ□テクト]を選 U . 
Eia ボタンを}甲す 


の モードタイルを因（再をモード）に台わだる 

最後に撮った静止画が表示されます。 



(2) ブ□テク!-したい静止画（または動画）を表 
示する 







つイトソ=|一 


(13ロテブト 
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第 1 部第5章静止画が動画を削除する 


(6) ES ボタンを巧す 

プ□テクトが設定され I 画面の左上にプ□テクト設定 
を示す7—クが表示されます。 



m 

A 


1つアイルすつプ□テクトを解除するには.プ□テクトの設定と同じよ〇に操作します。 


-静止画（または動画）を表示するには^ P . 77 

-すべての静止画（または動画）にプ□テクトを設定/解除するには^ P . 90 
• 一覧画面で選択してプ□テクトを設定/解除するには^ P . 91 
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第 1 部第5章静止画が動画を削除する 


すべての静止画をブ□テク I - する 


すべての静止画が動画にブ□テク h ■を設定する 
には.次のよ5に操作します。 


ここで巧ラボ タン) 



①モードタイルを 因 （再生モード）に合わだ 
る 


⑤ 


MENU 


ボタンを押す 


再生乂ニューが表示されます。 


④►ボタンを巧して.[全つアイル]を選ぶ 



度)[選}尺]が選ばれていることを確認して • 
03ボタンを押す 

プ□テクトが設定され I 画面の左上にプ□テクト設定 
を示す7—クが表示されます。 



⑤▼ボタンを巧して，[ブ□テクト]を選 U . 
03ボタンを巧す 



yp すべての静止画（およ U 動画）のプ□テクトを解除するには.プ□テクトの設定の手順5で[解除]を選択し 




すべてにプ□テクトが設定されている場合だけでな<,複数の静止画作動画に設定されているプ□テクトを一 
度に解除することちでさます。 

• 1枚の静止画に巧してプ□テクトを解除するには^ P . 88 
-一覧画面で選択してプ□テクトを設定/解除するには^ P . 91 
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第 1 部第5章静止画が動画を削除する 


♦复巧の詩止函巧動画を一度にプロ 
テク!-する 


選がしに静止画が動画に巧して，一度にブ□テ 
ク h ■の設定を行5には.次のよ5に操作します。 


ここで使ラボタ 



①モードタイルを因（再生モード）に合わだ 
る 

⑤ H (サムネイル表示）ボタンを押す 

画面が6分割されて I 静止画作動画（先頭のつレーム） 
が縮小して表示されます。 


⑥▼ボタンを押して，[ブ□テクト]を選 U . 
应1ボタンを押す 

1枚目の静止画（または動画）の左上にプ□テクト設 
定の7—クが表示されます。 



⑥▲▼ィ►ボタンを押して.次にブ□テクトの 
設定をしにい静止画が動画を選 U , Ea ボ 
タンを巧す 

静止画（または動画）の左上にプ□テクト設定の7— 
クが表示されます。 



④▲▼ィ►ボタンを押して.ブ□テクトしたい • 
1巧目の静止画（まには動画）を選ぶ 


④ 


MENU 


ボタンを巧す 


再生乂ニューが表示されます。 


め 手順⑥を繰り返して•ブ□テクトの設定をし 
にい静止画が動画をすべて選がする 

間違えて選択したとさには，その静止画作動画で 
拉3ボタンを再度押すと選択が解除でさます。 


( 8 ) 


MENU 


ボタンを巧す 


一覧画面に戻 LJ ます。 


m 


複数の静止画作動画のプ□テクトを解除するには，上記の手順で，解除したい静止画または動画を選択して実 
巧します。 


く • サムネイル表示の詳細について^ P . 80 

* 1枚の静止画のプ□テクトを解除するには^ P . 88 
• すべてのプ□テクトを一度に解除するには^ P . 90 
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第 1 部第5章静止画が動画を削除する 

巧属4モ U — の内容をわードへコピーする （ CARD へコピー》 

内蔵乂モ U —に記錄した静止画が動画を一巧して SD 乂モ U — カードにコピーすることがでさます。 


内蔵乂モ U —内の静止画が動画を SD 乂モ U — 
カードにコピーするには.次のよ5に操作しま 
す。 


ここで侣ラポ 



①電源ボタンを巧して.電源をでつにする 
( Dsd 乂モ u — カードを tz ツトする 


⑤電源をスンにする 

④モードタイルを 因 （再生モード）にをわだ 
る 


⑥ 


MENU 


ボタンを押す 


再生乂ニューが表示されます。 


(6) ▼ボタンを押して. [ CARD へコピー]を選ぶ 



め E 3 ボタンを押す 

処理中の乂ッ tz — Li ' が表示され，コピーが完了する 
と.再生画面に戻 LJ ます。 


m 


コピー先の SD 乂モ1」ーカードの容量が足りない場合には，容量不足を示す乂ッ tz — Li ' が表示されます。容量 
に収まる枚数だけコピーする場合には [ YES ] を選んで ran ボタンを押して<ださい。コピーを取り消す場 
合には[ N 0]を選んで四3ボタ:;を押して<ださい。 

SD 乂モ I 」ーカードか5内蔵乂モ U —へは，コピーてさまだん。 
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第 1 部第5章静止画が動画を削除する 


3 MJ ン h ■サ ー t スをが用する（ブ U ン hO 

SD 乂モリーカードに記歸した静止励ま.デ iJ ' タルカ乂ラブリントサーピス取り掀い風こお持ちいただ<と.ブ 
U ントすることがでさます。 

ブ U ントサーピスを利用するには•ブ U ントに必要な情報を設定する必要があります。その設定を DP 0 F (ディー 
ポつ）設定と D 乎 U ます。 

DP 0 F の設定をするには.次の3種類の方法があります。 

• 1巧 （1 つアイル）に設定する 
• すべての静止画に設定する 
• 複数を選 f 尺して一度に設定する 


ま巧レている詩止画に DP 0 F 設まする 


静止画1巧に巧して DP 0 F 設定をするには.次の 
よ5に操作します。 


ここで侣ラボ タン] 



® モードタイルを因（再生モード）にをわだる 
(2) 設定しにい静止画を表示する 


⑥►ボタンを押して. [1 つアイル]を選ぶ 



(6) Ea ボタンを巧す 

DP 0 F 設定が行われ I 画面の左上に DP 0 F 設定を示す7— 
クが表示されます。 



④ 


MENU 


ボタンを巧す 


再生乂ニューが表示されます。 


④▼ボタンを押して.[ブリント]を選 U . 
Eia ボタンを巧す 



圍 


1枚すつ DP 0 F 設定を解除するには.設定と 
同じよ〇に操作します。 

この機能では1静止画につさ1枚プ1」：；卜 
する設定がでさます。 


• 静止画を表示するには^ P . 77 
* すべての DP 0 F 設定を一度に解除するには 
-^ P .94 
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第 1 部第5章静止画が動画を削除する 


すべての静止画に DPOF 設まする 


すべての静止画に巧して DPOF 設定をするには • 
次のよ5に操作します。 



® モードタイルを因（再生モード）に合わだ 
る 


⑤ 


MENU 


ボタンを押す 


再生乂ニューが表示されます。 


④►ボタンを巧して.[全つアイル]を選ぶ 



( D [選が]が選ばれていることを確認して • 
应1ボタンを押す 

DPOF 設定が行われ I 画面の左上に DPOF 設定を示す7— 
クが表示されます。 



⑥▼ボタンを巧して.[ブリント]を選 U . 
03ボタンを巧す 



圍 


-すべての静止画の DPOF 設定を解除するには，設定の手順5で[解除]を選択します。 

-すべてに DPOF 設定されている場合だけてな<.複数の静止画の DPOF 設定を一度に解除することちでさます。 


-1枚の静止画の DPOF 設定を解除するには^ P . 93 
* 一覧画面を選択して DPOF 設定を解除するには^ P . 95 
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第 1 部第5章静止画が動画を削除する 


♦复巧の静止画に DPOF 誌をする 


選がしに静止画に巧して.一度に DPOF 設定を行 
5には.次のよ5に操作します。 


ここで巧ラボ タン) 


④ 


MENU 


ボタンを巧す 


再生乂ニューが表示されます。 


⑥▼ボタンを巧して.[ブリント]を選 U . 
Eia ボタンを押す 

1枚目の静止画の左上に DPOF 設定の7—クが表示され 
ます。 



①モードタイルを因（再生モード）に合わだ 
る 

⑤ H (サムネイル表示）ボタンを押す 

画面が6分割されて I 静止画が縮小して表示されます。 


⑥▲▼ィ►ボタンを押して.次に DPOF 設定をし 

にい静止画を選 U , Ea ボタンを巧す 

静止画の左上に DPOF 設定の7—クが表示されます。 



①手順®を繰 LJ 返して. DPOF 設定をしにい詩 
止画をすべて選がする 

間違えて選択したとさには，その静止画で Eia ボタ 
ンを再度押すと選択が解除でさます。 


⑤▲▼イ►ボタンを押して. DPOF 設定しにい1 
巧目の静止画を選ぶ 


⑥ 


MENU 


ボタンを押す 


一覧画面に戻 LJ ます。 
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第 6 章力乂5の設定を変更する 

ここでは.力乂ラの設定を変更する操作について説明します。 


m 


この章では、静止画と動画をまとゆて「画像」と呼んでいます。 




第 1 部第6章力乂ラの設定を変更する 


SD ft — ドを巧まるよ5にする （ CARD つ Tt — 7ツ hO 

「巧用でさない CARD です。」等のエラー乂ツ tZ — iJ ' が表示されたり.パソコンなど化の機器でつでーマツ[-し 
てしまつた場台には . SD 乂モ U — カー K をつ开一7ッ I - してか5使用する么要があります。 



画像の記録されているカードをつ开一7、ソトすると，内容がすべて消えてしまいます。 


内蔵乂モ|」一のつ开ーマットについて^ P . 98 


つ 7 t —7ツ h ■するには.次のよ5に操作します。 


ここで巧ラボ タン) 



①モードタイルを SETUP に舍わだる 
SETUP 画面が表示されます。 


⑤►ボタンを巧して [ YES ] を選1^, E3 ボタ 
ンを巧す 



つ开ーマットが行われ I 完了すると SETUP 画面に戻ります。 
SD 乂モ1」カードが、入っていない場合には、乂ッ tZ — Li ' が 
表示されます。 

いつたん電源をでつにしてか51 SD 乂モ1」一力ードを tZ 、ソ 
卜して、再度つ开一7、ソトの操作を行って < ださい。 


(2) [ CARD つ开ーマット]を選 U . E3 ボタンを 
巧す 



夕，リウ 


つ开一7、ソトの確認画面が表示されます。 


誤って画なをミ肯ちな U よ5にする 
には 


たードの書さか禁止スイッチを 「 LOCK 」 にし 
てお<と.画像の削除がつ开ーマッ!-がでさな 
<な tj ます。 

解除すれば（スイッチを元の位置に戻す），削除 
ちつ开ーマツ!-ちでさるよ5にな LJ ます。 


pnB つ开一7ッ I - 

カードを画像データが書さ込ゆるよ〇なが態 
にする処理のことです。初期化とちいいます。 
一般的には I つ□ッピーディスクなどを書さ込 
ゆるよ〇にする際によ<使われる言葉です。 
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第 1 部第6章力乂ラの設定を変更する 


巧局*モ U — をつ Tt — マッ h ■する （ III つ Tt — マッ hO 

「内蔵乂モ U — をつ,一7ッ f - して <だ さい。」といラエラー乂ッ tz — ij が表示された 場 台には.内蔵乂モ U — 
をつで 一7ッ h " する么要があります。 

1 B 内蔵乂モ I 」一をつ 71 ■—マットすると I 内蔵乂モ I 」一に記録されている画像はすべて消去されます。消 
;■ 去した<ない画像が含まれているとさは I つ开ーマットする前に I I 」コー修理受付 tz ンター 
P .163) にご相談<ださい。 


つ开一7ツ h ■するには.次のよ5に操作します。 


ここで巧ラボ タン) 


⑤►ボタンを押して [ YES ] を選 U . E3 ボタ 
ンを巧す 



つ开ーマットが行われ I 完了すると SETUP 画面に戻 LJ ます。 



® モードタイルを SETUP に舍わだる 
SETUP 画面が表示されます。 

⑤ [ IN つ开一7ツト]を選 U . E3 ボタンを押 
す 



つ开一7、ソトの確認画面が表示されます。 
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第 1 部第6章力乂ラの設定を変更する 


節電モードの設定を変まる（節電モード） 

液晶モニターの消費電力を少な<して.電化の寿をを延ばすことがでさます。 
購入時には.節電モードにしない設定 （[ OFF ]) になつています。 


設定でさる値 J 


OFF (節電モードにしない） * 購入時の設定 
ON (節電モードにする） 

節電モー K を変更するには.次のよ 5 に操作し 
ます。 

①モードタイレを SETUP (SETUP モード）に舍 
わだる 

SETUP 画面が表示されます。 



⑤▼ボタンを巧して.[節電モード]を選ぶ 



⑤ィ►ボタンを押して.設定値を選ぶ 

W 降，変更するまで，この設定です。 


節電モードにした場合，消費電力は少な < な LJ ますが，次のよ〇な制限があ LJ ます。 

-液晶モニターの表示がでつになります。回(クイックレピュー）ボタン•应 I 亞田ボタンを押すと液晶モニター 
の表示が开になり.ちラー度押すとでつになります。 &)( tz ルつタイマー）ボタン. 4(つ5ッ LI ュ）ボタ 
：；|化(7ク0)ボタ:;を押してち.液晶モニターの表示ので：；/开つは切り替わりまだん。 

-処理時間が遅<なることがあリます。 

-撮影モードでのか効果があ LJ ます。再生モードでは動作しまだん。 
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第 1 部第6章力乂ラの設定を変更する 


Tf — トバつ一开つの設定を変まる（开ートバつ一 Tf つ） 

設定した時間巧に力乂ラの操作をしないと.節電のために自動的に電源がでつになります（で一[-パワーで 

つ)。 

購入時ので一 f - パワーでつは1がに設定されていますが.この設定を変更することがでさます。 


目ミ走でさる値 

OFF ( Tt - トパつ一 Tt つ機能は働きまだん） 
1分ネ購入時の設定 
5分 
30分 


スートパつ一の設定を変えるには.次のよ5に 
操作します。 

①モードタイルを SETUP ( SETUP モード）に舍 
わだる 

SETUP 画面が表示されます。 



的]ウ 


⑤▼ボタンを巧して.[スートパつ一 Tt つ]を 
選ぶ 



@ ◄►ボタンを巧して.設定値を選ぶ 

W 降.変更するまで.この設定です。 


-でートパつ一でつで電源がでつになったとさ，弓 I さ続さ力乂5を使用したい場合には，ちラー度電源ボタン 
を押してで: J にします。 

-でートパつ一でつは.パソコンと接続しているとさには働さまだん。 

-インターバル撮影をするとさには.ここでの設定は無効になり，でートパつ一でつは働さまだん。 
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第 1 部第6章力乂ラの設定を変更する 


記録時にブザー音を鳴弓す（ブザー音） 

撮影した画像は.内蔵乂モ U —が SD 乂モ U — カードにすぐに記錄されます。記歸時には.「ピッ」といラブ 
ヴー音が確認のために鳴ります。 

ブヴー音を鳴5さないよ5に設定を変更することがでさます。 


設定でさる値 


ON (鳴5す）ネ購入時の設定 
OFF (鳴弓さない） 


づヴー音の設定を変更するには.次のよ5に操 
作します。 

①モードタイルを SETUP ( SETUP モード）に舍 
わだる 

SETUP 画面が表示されます。 



⑤▼ボタンを巧して.[づヴー音]を選ぶ 



⑤◄►ボタンを押して.設定値を選ぶ 

W 降.変更するまで.この設定です。 
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第 1 部第6章力乂ラの設定を変更する 


つアイルるの設定を変まる （ CARD 連続 No -) 

撮影した静止画には.自動的に連番のつアイルるが巧さ.内蔵乂モ U —が SD 乂モ U — カードに記録されます。 
SD 乂モ U — カー K を入れ替えた場台のつアイルるを.前のカー K か5の連番にするか.しないかを設定でさま 
す。 


設定でさる値 J 


ON (連香にする） 

撮影した静止画に， R 0010001. jpg - R 9999999. jpg まて 
の. 「 R 」 の後に7巧の通し香号が巧いたつアイル名が I 
自動的に巧さます。 

SD 乂モ1」ーカードを別のカードに替えたとさにち•前の 
カードか5の連香でつアイル名が巧<よラに設定され 
ています。 

OFF (連香にしない）ネ購入時の設定 
新しいカードを tZ 、 ソトするた U に. RIMG 0001. jpg - 
RIMG 9999. jpg までのつアイル名が巧さます。 

RIMG 9999 を超えると，それ W 上は記録でさまだん。 


⑤▼ボタンを巧して. [ CARD 連雷 No .] を選ぶ 



④イ►ボタンを押して.設定値を選ぶ 


W 降，変更するまで，この設定で撮影されます。 

つアイルるの設定を変更するには.次のよ5に 
操作します。 


①モードタイルを SETUP ( SETUP モード）に合 
わだる 

SETUP 画面が表示されます。 



[]= 内蔵乂モ1」一に記錄する場合には，常に [ CARD 連香 N 0.]の設定が [ OFF ] の場合と同じにつアイル名が巧け 

y 胃 5れます。 

rnB 拡張テ 

つアイル名の後のピ UtTF に続<文字 （「 jpg 」） は拡張テと呼ばれ.つアイルの種類を示します。 「 jpg 」 は JPEG 
つアイルであることを示しています。拡張テは必すつアイル名とピ1」スド「.」で区切5れます。 

JPEG つアイル 

「 Li ' エイぺヴ」つアイルと読かます。画像データをつアイルとして保ちするとさのつアイル形式の1つです。静 
止画を記録するとさによ<使われ，つアイルサイブが小さいことが特長です。 
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第 1 部第6章力乂ラの設定を変更する 

画像確認時 n を密まる（画像確認時 《) 

^户ッターポタンを}甲した直後に.撮影した静止画が確認のために表示されます。 


確認時間は.購入時には1秒に設定されていますが • 


設定でさる値 


OFF (確認のための表示を行わない） 

1秒*購入時の設定 
2秒 
3秒 

確認時間を変更するには，次のよ5に操作しま 
す。 

の モードタイレを SETUP ( SETUP モード）に舍 
わだる 

SETUP 画面が表示されます。 



的]ウ 


設定を変更することがでさます。 

⑤▼ボタンを巧して，[画像確認時間]を選ぶ 



@ィ►ボタンを押して.設定値を選ぶ 

W 降，変更するまで，この設定で撮影されます。 


103 














































第 1 部第6章力乂ラの設定を変更する 

巧届モニターの明るさを調壁する ( LCD 輝度調壁） 

液晶モニターの明るさを調整することがでさます。 


液晶モニターの明るさを調整するには.次のよ 
5に操作します。 

①モードタイレを SETUP ( SETUP モード）に舍 
わだる 

SETUP 画面が表示されます。 



⑤▼ボタンを巧して， [ LCD 輝度調整]を選ぶ 



ク >] ウ 


⑤ E 3 ボタンを押す 

LCD 輝度調整 J [ 一が表示されます。 



④▲▼ボタンを押して.明るさを調壁する 

ネ側に変更すると，暗< な LJ ます。-み側に変更する 
と.明る<なります。バーの後ろに表示されている画 
面の明るさが，設定値にしたがって変化します。 

(5) 設定しにい B 月るさになった 5. E 3 ボタン 
を巧す 

SETUP 画面に戻 LJ ます。 

W 降.変更するまで.この設定で表示されます。 
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第 1 部第6章力乂ラの設定を変更する 

ま巧言語を密まる （ LANGUAGE ) 

液晶モニターに表示される言語を変更することがでさます。 


設定でさる値 


JPN (日本語）>^購入時の設定 
ENG (英語） 

FRA (つ5：；ス語） 

GER (ドイツ語） 

簡体（中国語：簡体字） 


表示言語を変えるには.次のよ5に操作します。 


⑤▼ボタンを巧して. [ LANGUAGE ] を選ぶ 



①モードタイレを SETUP ( SETUP モード）に舍 
わだる 

SETUP 画面が表示されます。 



⑤◄►ボタンを押して.設定値を選ぶ 

W 降.変更するまで.この設定で表示されます。 
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第 1 部第6章力乂ラの設定を変更する 


テレ t で見るとさの再生方巧を変をる （ t デ tt 巧巧） 

ピデ开ケーブル（巧属品）でテレピに力乂ラを接続して.テレピの画面で静止画が動画を見ることがでさます。 
テレピなどの機器でのピデで方式は NTSC 方式（曰本などで使用されている）に設定されています。巧続する 
機器が PAL 方式（ヨー□ッパ等で使用されている）の場台には. PAL 方式に設定してか引妄続します。 


設定でさる値 

NTSC ネ購入時の設定 
PAL 


再生方式を変更するには，次のよ5に操作しま 
す。 


①モードタイレを SETUP ( SETUP モード）に舍 
わだる 

SETUP 画面が表示されます。 



③▼ボタンを巧して.[ピデス方式]を選ぶ 



⑤ィ►ボタンを巧して.設定値を選ぶ 

W 降，変更するまで I この設定です。 


m 

A 


ピデでケーブルを力乂 5に接続している間は、液晶モニターの表示が消えます。 

テレピの画面で静止画を見るには^ P . 83 
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第 2 部バソコンで函像 
(静止面/ 1 A 面》を楽レわ 


第1章画像をパソコンに取り込む 

(Windows) 


ここでは.静止画が動画などの画像を JC ソコンに取り込んで表示する方 
法について説明します。 



取り込かのためのソつ卜を>1 C ソコ:に入れる前に.力乂5を>1 C ソコ:と接続しないで<ださい。 
もし I ソつ卜を入れる前に力乂うとパソコンを接続して画励こ[新しい八ードウエアの追力日ウィザード]画面が表 
示されてしまつた場合には I [キ Vl / tZ ル]をク1」ツクしてた乂5とパソコンの接続を外してか 5. ソつ卜をパソコ 
ンに入れる操作を巧つて<ださい。 


-これ W 降の説明文中では.静止画と動画をまとゆて「画像」と呼んでいます。 

-力乂5か5画像を取り込む場合には.確実に電源を供給てさる AC アタプター（別売り）を使用することを 
お勧めします。ここでは AC アタプターの使用を前提に説明しています。 





第 2 部第1章画像をパソコンに取り込む （ Windows ) 


付属のソつ h ■ででさること 

力乂ラに巧属している CapI io CD - ROM には • JC ソコンへ力乂ラの画像を取り込か • JC ソコンで表示するたゆに • 
次のソつウェアが入つています。 


RICOH Gate L for Windows 

( U コーヴートエルつ开ーウインドウブ） 

画像を取り込むためのソつトウエア (Windows XP を除 <) 

WIA ド5イパー（タブ1」ュアイエイド5イパー） 

画像を取り込むためのソつトウエア (Windows XP 用） 

USB ド5イバー（ユーエスピード5イバー） 

力乂5と J C ソコンを接続するたゆのソつトウエア 

DU -10 (デイーユーテ！^) 

) C ソコ：;で画像を表示するたゆのソつトウエア 

Ridoc Desk 2000 Lt 

( U ドックデスクニ tz :； エルテイー） 

ピ Li ' ネス文書を管理するたゆのソつトウエア 

CapIio-Ridoc Software 

(キプ utt U ドック ソつトウエア 

画像を取 LJ 込か， Ridoc に登録するたゆのソつトウエア 

Acrobat Reader (アク□バット U —ター） 

説明書 （ PDF つアイル）を表示するたゆのソつトウエア 


0 S とほ用ソ 31- の巧応ま 


ご使用の 0 S によって.下記の表のよラに使用でさるソつ卜が異な LJ ます。 



Windows XP 

Windows 98/98 SE / Me / 2000 

RICOH Gate L 

X 

O 

DU -10 

O 

o 

USB ド 5 イバー 

X 

o 

WIA 巧イバー 

O 

X 

7ウン5— 

X 

X 

Ridoc Desk 2000 Lt 

O 

o 

CapIlO-Ridoc Software 

o 

o 

Acrobat Reader 

o 

o 


Windows での動画つアイルの再生には. DirectX を使用しています。このパー Li ' ヨンが 7.1 より古いと動画再生 
がでさまだんので.新しいちのをイ：;ス I ■■ールして<ださい 。 Windows XP には.新しいちのがイ：;ス I ■■ールさ 
れていますので.改めてイ：；ス I ■■ールする必要はあ LJ まだん。 

DirectX のインス!ル 

I.Caplio CD - ROM をパソコ：;に 1 Z ットし.エクスプ□一5で CD - ROM 巧の [ DirectX ] つ开ルタを選択する 
2 Jindows 98/98 SE / Me の場合は [ Win 98 Me ] つ开ルタ巧の [ DX 81 xxx . exe ] を， Windows 2000 の場合は [ Win 200 0] 
つ开ルタ内の [ DX 81 NTxxx . exe ] をタブルク U ツクする ( xxx は言語バー ij ヨ I ;によって異なります） 
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第 2 部第1章画像をパソコンに取り込む （ Windows ) 


付属ソつを巧5ために必要な展境 

巧属ソつ h " を巧ラたゆには.次の環境が么要です。 

こ侣用のパソコンがパソコンの説明書等で.ご確認<ださい。 


対応パソコン 

Windows 98/98 SE / Me / 2000 / XP がプレインス1■■ールされ. USB ポートを標準装備 
し PC 乂ーカー側で USB ポートの動作を保証しているパソコ：； 

CPU 

Pentium 21 U 上 

乂モ1」 

Windows 98/98 SE 

32 MBW 上（推奨 96 MBiU 上） 

Windows Me 

64 MB W 上（推奨 96 MB W 上） 

Windows 2000 

128 MBW 上（推奨 256 MBW 上） 

Windows XP 

128 MBW 上（推奨 256 MBW 上） 

イ：；ス1■■ール時の八一 F ディスクの 
空さ容量 

Windows 98/98 SE 

10 MBW 上 

Windows Me 

10 MB iU 上 

Windows 2000 

10 MB W 上 

Windows XP 

10 MB iU 上 

ディスプレイの解像度 

640 X 480 F 、 ソト W 上（推奨801 

3 X 600ドット W 上） 

ディスプレイの表示色 

256 色 W 上 （ 推奨65000色 W 上） 

CD-ROM F 5 イブ 

上記パソコン本体で使用可能な CD - ROM ド5イブ 

USB ポート 

上記 JC ソコ：；本体て使用可能な USB ポート 


■ - 0 S をアップクレードしたパソコ：；の場合，正常に USB 機能が動作しないことがあリヴポートでさまだん。 
- 0 S の Li ステム環境の変化作ヴーピスパックなどの UU —スにより.正し<動作しないことがあります。 

-拡張機能 （PCI バスなど）を利用して後巧された USB ポートへの接続はサポートでさまだん。 

- HUB 等の他の USB 機器との組合だで使用した場合，正し<動作しないことがあります。 

-動画などの大さなつアイルを巧〇場合は，より大さな乂モ1」一環境で利用する事をお薦めします。 
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第 2 部第 1 章画像をパソコンに取り込む （ Windows ) 


面なをバソコンに巧 y 込わまでの I 桌巧の流れ 

巧属の Caplio CD - ROM に入つているソつ h " を巧って.画像をパソコンに取り込むまでの流れを説明します。 



パソコ：；を CD-ROM ド5イブに，付属の CD-ROM を tZ ツトすると左の 
画面が表示されます。 

•X •画面は Windows XP を例にしています。 


CD-ROM 内にあるマニュアルを参照でさます。 


V 

ソつ!-をインス!•ールする 


Windows 98/98SE/Me/2000/XP -^P.111 
Windows XP -^P.113 

」 

▼ 

2； 

V 

必要に応じて 

• Ridoc Desk 2000 Lt 

• Acrobat Reader 
をインス!•ールする 


Ridoc Desk 2000 Lt ^ P.115 

Acrobat Reader P.116 

A 

J 



▼ 



3 

し 

力乂5と J C ソコンを接続する 


升 117 

\ 

) 

▼ 

4 

画像を J C ソコンにお LJ 込む 


^P.118 

J 


A 


ソつ卜を削除したいとさには 
Windows 98/98 SE / Me / 2000 /XP ^ P . 112 
Windows X い P .114 

SD 乂モ U —カードか5直接パソコ：;に画像を取り込むとさには^ P .124 
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第 2 部第1章画像を J C ソコンに取 y 込む （ Windows ) 


インス!ルする 


Windows 98/98 SE / Me / 2000をご巧用 
の場含 


Windows 2000の場合.インス!•ールは营埋者権 
限を持ったユーヴーが巧って<ださい。 

(3) パソコンを起動する 

⑤パソコンの CD - ROM ド5イづに.付属の CD - 
R 0 M を tZ ッ I - する 

J C ソコンの画面に.自動的に次の画面が表示されます。 



⑤ [Install Software ] をク U ツクする 

しば5< すると[設定言語の選択]画面が表示されます。 



④使用言語を確認して [0 K ] ボタンをク U ック 
する 

[ InstallShield ウイザード]へ[よ〇こそ]画面が 
表示されます。 



©[次へ]ボタンをク U ツクする 

[インス!■■ール先の選択]画面が表示されます。 



(6) インス!ール先を確認して[次へ]ボタンを 
ク U 、 ソクする 

[プ□ヴ5ムつ开ルタの選択]画面が表示されます。 



め ブ□ヴ5ムつ开ルタを確認して[次へ]ボタ 
ンをク U ックする 

イ：；ス I ■■ールが始まり，しば5<すると次の画面が表 
示されます0 



度)[完了]ボタンをク U ックする 

インス!■■ールが終了します。 


-自動的に表示されない場合には，次のよラにして<ださい。 

① [マイコ：；ピュー 5] アイコンをタブルク1」ックして開さ. CD - ROM ド5イブのアイコンをタブルク1」ッ 
クする 

② 表示された CD - ROM ド5イブのウイ：；ドウ巧にある AutoRun つアイル ( AutoRun . exe ) をタブルク U ックする 
-インス!■■ール後に，再起動が必要な場合があ LJ ます。 
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第 2 部第 1 章画像をパソコンに取り込む （ Windows ) 


ソつ!-を削除するには 
(Windows 98/98 SE / Me /2000 の場を) 


インス!•ールしたソつ!-を削除しにいとさに 
は.次のよ 5 に操作します（ソつ卜をパソコン 
か5削除する操作を「アンインス!•ール」とい 
います)。 

Windows 2000 の場舍.インス!•ールは管理者権 
限を持ったユーヴーが巧って<ださい。 

① Windows のタスクパーにある[スタート]を 
ク U ックする 

[スタート]乂ニューが表示されます。 

⑤[設定]を選がし，[コント□-ルパネル]を 
選がする 

コ卜□ール J C ネルが表示されます。 

④[アブリケー L ! ヨンの追加と削除]アイコン 
を夕づルク U ックする 

■J -y -y 
し， fl 

アプリケーシヨ :V 

の追加と肖 IJ 除 


④ 「Caplio Software 」 を選がし.[追加と削除] 
をク U ツクする 



(5) 使用言語を確定して [0 K ] ボタンをクリック 
する 

(6) 削除を確認する乂ッ tZ —が表示されるの 
で.[はい]をク U ックする 

® 削除が開夕台され，完了すると乂ッ tz —が表 
示されるので[完了]ボタンをク U ックする 

場合によつては，この画面に再起動を促す乂ッ tz — Li ’ 
が表示されます。そのとさには再起動を選択してか弓 
[完了]をク1」ックし.再起動して<ださい。 

④ [0 K ] ボタンをクリックして[アブリケー L ! ヨ 
ンの追加と削除]タイア□ヴボックスを閉じ 
る 

遺 ) [ X ] (閉じる）ボタンをク U ックしてコント 
□ール J C ネルを閉じる 
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第 2 部第1章画像をパソコンに取り込む （ Windows ) 


Windows XP をご巧用の場舍 


インス!•ールは管理者権限を持ったユーヴーが 
行って < ださい。 

①パソコンを起動する 

(2) パソコンの CD - ROM ド5イづに.付属の CD - 
R 0 M を tZ ッ h ■する 

パソコ：；の画面に，自動的に次の画面が表示されま 
す。 



⑤ [Install Software ] をク U 、 ソクする 

しば5<すると[設定言語の選択]画面が表示されま 
す。 

④使用言語を確認して [0 K ] ボタンをク U ック 
する 

[ InstallShield ウイザードへよ5こそ]画面が表示 
されます。 



(6) インス!•ール先を確認して[次へ]ボタンを 
ク U ツクする 

[コンポーネントの選択]画面が表示されます。 



①インス!•ールするソつ!-を確認して[次へ] 
ボタンをク U ツクする 



W 降，乂ッ tz — Li ' にしたがって操作を続けると. 
[ I nsta 11 Shie I d ウィザードの完了]画面が表示されま 
す。 

再起動を促す乂ッ t 一 Li ' が表示された場合は I [ はい I 
今すぐコンピュータを再起動します。 ] を選択して. 

[ 完了]をク1」、ソクするとパソコ：;が再起動します。 


® [次へ]ボタンをク U ツクする 

[インス! ル先の選択]画面か表示されます。 


ns 自動的に表示されない場合には，次のよ〇にして<ださい。 

yg ①タスクバーの[スタート]ボタンをク1」ックして.スタート乂ニューか5[マイコピュー 5] を選択する 

② 表示された[マイコ：；ピュー 5] ウイ：;ドウで CD - ROM ド5イブのアイコンをタブルク1」ックする 

③ 表示された CD - ROM ド5イブのウインドウ内にある AutoRun つアイル ( AutoRun . exe ) をタブルク U ツクする 


113 













































第 2 部第 1 章画像をパソコンに取り込む （ Windows ) 

た，が-づ泌にむた立巧し口な! ^ igp y て审^方 


ソつ!-を削除するには 
(Windows XP の場含） 


インス!•ールしたソつ!-を削除しにいとさに 
は.次のよ5に操作します（ソつ卜をパソコン 
か5削除する操作を「アンインス!•ール」とい 
います)。 

アンインス!•ールは管理者権限を持っにユー 
ヴーが巧って < ださい。 

① Windows のタスクパーにある[スタート]を 
ク U ックする 

[スタート]乂ニューが表示されます。 

⑤[スタート]乂ニューか5 [コント□一■ルパ 
ネル]を選がする 

コ：；卜□ールパネルが表示されます。 

⑤[ブ□ヴ5ムの追加と削除]アイコンをク 
U 、 ソクする 

④ 「Caplio Software 」 を選}尺し.[変更と削除] 
をク U ツクする 


(5) 使用言語を確定して [0K] ボタンをク U ック 
する 

(6) 削除を確認する乂ッ tZ — iJ ' が表示されるの 
で. [0K] をク U ックする 

® 削除が開夕台され，完了すると乂ッ tZ — iJ が表 
示されるので[完了]ボタンをク U ックする 

場合によつては，この画面に再起動を促す乂ッ 1 Z — Li ' 
が表示されます。そのとさには再起動を選択してか弓 
[完了]をク U ックし.再起動して<ださい。 

® [0K] ボタンをク U ックして[ブ□ヴ 5 ムの 
追加と削除]タイア□ヴボックスを閉じ， 
[ X ] (閉じる）ボタンをク U ックしてコント 
□ールパネルを閉じる 

アンインス!■■ール後は.一度パソコンを再起動して< 
ださい。 
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第 2 部第1章画像をパソコンに取り込む （ Windows ) 


Ridoc Desk 2000 Lt をインス!ルする 

Windows をこ侣用の場台には . Ridoc Desk 2000 Lt と CapI io-Ridoc Software がインス!—ルでさます。么要 
に応じて.インス!"ールします。 

Ridoc Desk 2000 Lt 

ヒ U ' ネス文書を管理するたゆのソつ!-ウェアです。デ iJ ' タルカ乂ラで撮影した静止画だけでな <. スキナか 
5読か取った文書がアブ U ケー L ! ヨンで作巧した文書.イ乂 一 iJ ' つアイルなど.さまさまな文書を管理するこ 
とがでさます。異なるつアイルお巧のちのを1つの文書にまとめて保管することち巧能です。 

Caplio-Ridoc Software 

力乂ラ巧の画像をパソコンに一巧して取り込か. Ridoc に登歸するためのソつ!-ウェアです。 

ソ;^ • Ridoc Desk 2000 Lt の使用方法については • Ridoc Desk 2000 Lt と同時にイ：;ス I ■■ールされる『はじめてガイ 
ド』 （ PDF つアイル）を参照して<ださい。 

- Capl io-Ridoc Software の使用方法については .CapI io-Ridoc Software と同時にイ I ; ス I —ルされる Readme 
つアイル （ Readme . txt ) を参照して<ださい。 


インス!■■ールは I 力乂5と JC ソコ：；を USB ケーブルで接続した状態では巧わないでください。 


Windows XP . Windows 2000の場舍.インス! 
ルは管埋者権限をちったユーヴーが巧って<だ 
さい。 

①パソコンを起動し. CD-ROM ドうイづに.巧属 
の Caolio CD-ROM を tz ッ h ■する 

⑤ [Browse CD - ROM ] をク U ックする 

CD - ROM 内のつアイルー覧が表示されます。 

⑤ [Ridoc Desk ] つ开ルタを夕づルク U ックす 
る 

④ [ InstLnch ] ( lnstLnch . exe ) を夕づルク U ッ 
クする 

しば弓<すると [Capl io-Ridoc Software インス!— 
5] 画面が表示されます。 



® 上のボタン （Ridoc Desk 2000 Lt ) をク U ツ 
クする 


(6) 表示される乂ッ tZ — iJi にしにがって操作を 
巧い. Ridoc Desk 2000 Lt をインス!•ールす 
る 

インス!—ルが完了すると，自動的に Windows が再起 
動します。 

の手順③~®の操作を巧5 

再起動したとさに [Capl io イ：;ス I ■■一 5] 画面が自動 
的に表示されない場合は，エクスプ□一5で CD-ROM 
巧の AutoRun つアイル （ AutoRun . exe ) をタブルク1」ッ 
クして < ださい。 

⑥下のボタン （Capl io-Ridoc Software ) をク 
U ックする 

(9) 表示される乂ッ tZ — iJ にしたがって操作を 
巧い， Capl io-Ridoc Software をインス!— 
ルする 

インス!—ルが完了すると ， [Capl io-Ridoc Software 
インス!— 5] 画面に戻ります。 

⑩[閉じる]をクリックしてインス!•ールを終 
了する 
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第 2 部第 1 章画像をパソコンに取り込む （ Windows ) 


Acrobat Reader をインス!—ルする 

Acrobat Reader は.使用説明書 （ PDF つアイル）表示をするためのソつトウエアです。 

Windows をこ侣用の場台には . Acrobat Reader をインス!ルすることがでさます。 

Windows XP . Windows 2000の場台.インス!"ールは管理を権限をちったユーヴーが巧って<ださい。 

①パソコンを起動し. CD - ROM ドうイづに.巧属 
の Caplio CD - ROM を tz ッ h ■する 

パソコ：;の画面に，自動的に次の画面が表示されま 
す。 



⑤ [Browse CD - ROM ] をク U ックする 

CD - ROM 巧のつアイルー覧が表示されます。 

④ [ Acrobat ] つ开ルタを夕づルク U ックする 

④ [ ar 505 jpn ] ( ar 505 jpn . exe ) を夕づルク U ッ 
クする 

(5) 表示される乂ッ tZ — にしにがって操作を 
巧い ， Acrobat Reader をインス!—ルする 
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とバソコンを巧綜する 

ソつ卜をパソコンに入れた 5. 力乂ラとパソコンを接続します。 


①力乂5の電源がでつになっていることを確 
認する 

⑤巧属の USB ケーづルをパソコンの USB ポー|- 
に巧続する 



⑤力乂5の端テカパーのつまかを矢印の方向 
に回してカパーを開ける 



④ USB ケーづルを USB 端テに巧続する 



力乂5の電源が开ンになります。 


Windows XP の場含.ネリゆて力乂 5 と PC を USB 
ケーづルで指続すると [ 新しいバードウェアの 
巧出ウィヴード]画面が表示されます。 

① [ 一覧または特定の場所か5ィンス!•ールす 
る （ 詳細）]を選がする 



⑤[次へ]を選}尺する 

④ [ 次の場所で最適の K 5 ィパを巧索する]- 
[ 次の場所を含ゆる]を選がし， [ 参照]ボ 
タンを巧す 



④ Caplio Software をインス!—ルした場所に 
ある [WIA driver] つ开ルタ（基本は 
C:¥Program Files¥Caplio Software¥WIA driver) 
を選がし，[次へ]を選がする 

WIA Driver がインス!■■ールされます。 


-力乂5とパソコ：；の接続を作ゆるには 

① 力乂5の電源ボタ:;を巧して.電源をでつにする 

② USB クーブルを外す 

•力乂 5か5画像を取 LJ 込む場合には，電源に AC アタプター（別売 LJ ) を使用することをお勧めします。 
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第 2 部第1章画像をパソコンに取り込む （Windows) 


画なを J (ソコンに巧 y 込む 

力乂5と JC ソコンの巧続がでさた5 . 画像を JC ソコンに取り込むことがてさます。 


m 


取り込か時には，次の記錄先か5パソコンに取り込まれます。 


本体のかのとさ 



►►►►►► 


内蔵乂モ U — か5 
取 LJ 込か 


SD 乂モ1」ーカードが tZ ツトされているとさ 




7 ►►►50乂モ|」ーカードか5 
取 LJ 込か 


A 


記録時のつアイル名を変更するには^ P .102 


こ侣用になっているパソコン環境によって.取り込か方法が下記の表のよラに異なります。参照ペー ij の手順 
にしたがって取り込かを巧って<ださい。 


Windows 98/98SE/Me/2000 の場合 

RICOH Gate L を使って取り^^^かます。 

非118 

Windows XP の場合 

Windows XP の機能を使って取 U 込かます。 

非119 


Windows 98/98SE/Me/2000 の場台 


RICOH Gate L は [My Documents ] つ开ルタの中 
に自動的に [ Caplio ] つ开ルタを作巧します。目又 
LJ 込んだ画像は.撮影曰巧ごとのつ开ルタに入 
れて [ Caplio ] つ开ルタ巧に保ちされます。 


任)た乂5とパソコンを USB ケーづルて指続する 

力乂5の電源がでンになり . RICOH Gate L が起動し 
て . RICOH Gate L のウインドウが表示されます。 


感居 J C 1^0 1 

—fl に m GATE コ ^ ■ 

自動的に画像の転送が開始されます。 

取 LJ 込かが完了すると， DU -10 が起動し，取り込んだ 
画像を見ることがでさます。 



RICOH Gate L を終了する前に.力乂5の電源をでつにしたリ. USB ケーブルを巧いたりすると . RICOH Gate 
L のウインドウは最小化して Windows のタスクバー上にアイコ:;として表示されます。アイコンをク U ック 
すると.再 U ウイ：;ドウが表示されます。 

ちし， [ MENU ] ボタンをク1」ックして，[終了]を選択して RICOH Gate L を終了さだた後，再度 RICOH Gate 
L を起動さだたい場合には，次のよラに操作して<ださい。 

[スタート]乂ニューか5 [プ□ヴ5ム]^ [Caplio Software ] ^ [RICOH Gate L ] を選択する 
画像の取り込か先（保ち先）つ开ルタは変更することがでさます。 


•保ち先つ开ルタを変更したいとさには ^ P . 122 

* RICOH Gate L の起動について^ P .121 

• RICOH Gate L の画面について^ P .121 

-画像の転送が〇ま<でさないとさには^ P .158 
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第 2 部第1章画像をパソコンに取り込む （ Windows ) 


Windows XP の場含 


①力乂5とパソコンを USB ケーづルで接続する 

力乂5の電源が开ンにな LJ , タイア□ヴボックスが表 
示されます。 



⑤[次へ]ボタンをク U ツクする 

[つピーする画像の選択]画面が表示されます。 



ちし， W 下の画面が表示された弓. 

[ Microsoft スキでナと力乂5のウイザード画像を 
力乂5またはスキでナか5タウン□ードします]を選 
択し，[この動作には常にこのプ□ヴ5ムを使 5] に 
チェックを入れて， [0 K ] をク1」ツクして<ださい。 



スキでナと力乂5ウイザードが起動して，画面が表示 
されます。 



力乂5巧の画像が表示され，チェック7—クが巧いて 
います。チェック7-クが巧いている画働ま I パソコ 
ンへ転送されます。 

⑤斬送した<ない画像のチェック7—クを消 
す 

④[次へ]ボタンをク U 、 ソクする 

[画像の名前とコピー先]画面が表示されます。 



[1. これ弓の画像のヴループ名を入力して<ださい] 
に名前を入力すると，その名前の後に連香を付けて画 
像が保ちされます。 

[2. これ5の画像を保たする場所を選んて < ださい] 
には画像の保ち先を指定します。 

[コピー終了後に画像をデバイスか弓削除する]に 
チェック7—クを巧けると，画像をパソコ：；に転送後 
に.力乂5の SD 乂モ1」ーカードか5それ5の画像を 
削除します。 
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第 2 部第1章画像をパソコンに取り込む （ Windows ) 


( D 必要な設定を巧い，[次へ]ボタンをク U ッ 
クする 

[画像のコピー]画面が表示されれて，転送が開始さ 
れます。 

転送が完了すると，[そのほかのでプ LI ヨン]画面が 
表示されます。 



蝶?解微な祐甥が端赖剛 K け〜ん 


■け TIrtr 巧! Mr …な、 

「化 TV 卜巧じ巧ちけ 3" 



® [作業を終了する]が選がされていることを 
確認して[次へ]ボタンをク U ックする 

[スキでナと力乂5ウイザードの完了]画面が表示さ 
れます。 



度)[完了]ボタンをク U ックする 

スキでナと力乂5ウィザードが終了して，転送した画 
像のつ开ルタのウィンドウが開さ，中の画像が表示さ 
れます。 W 降の操作については . Windows XP のマニュ 
アルまたはで:;5インヘルプを参照して < ださい。 


•[そのほかのでプ LI ョ：^]画面に表示されている[静止画を Web サイトに公開する] [ Web サイトでプ1」：；卜 
をミ主文する]の使いかたについては ， Windows XP のマニュアルまたはで:;5イ：；ヘルプを参照して<ださ 
い。 

-ちし.力乂5とパソコンを USB ケーブルで接続してちパソコンの画面上に巧ち表示されす.力乂5か5の 
画像取り込かが開始されない場合， Windows のタスクバーにある[スタート]をク U 、 ソクし，[すべてのプ 
□ヴ5ム]^ [アク tZ ヴ1」 ] ^ [スキでナと力乂 5ウイザード]を選択して < ださい。力乂5か5の取 
LJ 込かが開始されます。 
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第 2 部第1章画像をパソコンに取り込む （ Windows ) 


RICOH Gate L の巧いかた 

RICOH Gate L のウィンドウでは.接続時自動保ちが画像の取り込か巧（保を巧）など.さまさまな設定がでさ 
ます。 


RICOH Gate L のウィンドウ 


②[なちボタン] 

ク U 、 ソクすると力乂 5か弓画像を取り込かます。 


RICOH Gate L が起動すると.パソコンの画面上 
に次のよ 5 な RICOH Gate L のウインドウが表示 
されます。 



① [ MENU ボタン] 

ク1」ツクすると夕の乂ニューが表示されます。 


勾 

す T 別ン訪ち... 


只ぶ 

背县イぅスト設定... 

^ ，つ 


が一/3：/障串 



1 が了 1 



乂ニユ ー 


③ [アブ U ケー L ! ヨンボタン] 

でプ LI ヨン設定で登録されたアプ1」ケー LI ヨンを起 
動します。 DU -10 があ弓かじめ登録されています。 

④ [最小化ボタン] 

ウィドウを最小化して W i ndows のタスク J [一上にア 
イコン表示します。アイコンをク1」ツクすると.ウイ 
ンドウが表示されます。 



⑤[インジケータ] 

力乂5が USB ケーブルで接続されていると.イ ：; Li ’ 
ケー5が点なします。このとさイン^'ケー5に7ウス 
ポインタを合わだると.「力乂5接続中」と表示され 
ます。接続されていないとさには.イン Li ' ケー5はヴ 
レー表示され，マウスポインタを合わだてち，「力乂 
5接続中」は表示されまだん。 


[开プ L ! ヨン設定]: 

画像の保ち先作 • 保ち後およ U アプ1」クー Li ヨンボタ 
ンを押したとさに起動するアプ1」クー Li ヨンを設定 
します。 (^ P .122) 

[背景イ5ス!-設定]: 

RICOH Gate L のウイ：；ドウの背景デザインを変更し 
ます。 (^ P .123) 


[パーヨン情報]: 

RICOH Gate L のパー Li ’ ヨ：；を表示します。 
[終了]: 

RICOH Gate L を終了します。 
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第 2 部第 1 章画像をパソコンに取り込む （ Windows ) 



ン設ま]の巧いかた ^ 


RICOH Gate L のウインドウにあるボタンで表示 
しに乂ニューか5 [スブ L ! ヨン設定]を選ぶと • 
[でブ L ! ヨン設定]タイア□ヴボックスが表示さ 
れます。 




口。 HUAI は I 巧し化、 
"リ ー；> y / がお 


| G ^ Ft = j>JFAH F 1 じ*.: fio 扣― — 山川 t 

P I 化け- 7 r "-> i 、/ nh ? JHtiT 5 


J ♦a の . I 

I or j わ測」 


項目 

説明 

初期値 

①[接続時自動保ちを行ラ] 

チェック 7 —クを巧けると，力乂ラとパソコンが接続されたとさ 
に自動的に画像がパソコンに取り込まれ，保ちされます。 

チェック 7 —クを消すと，力乂 5 を接続してち画像は自動的には 
取り込まれまだん。とりこかたいとさには.[保ち]ボタンをク 
リックします。 

自動保ちを行ラ 

②[保ち先つ开ルタ] 

画像を保ちするつ开ルタを指定します。あ 5 かじゆ [My 
Documents ] つ开ルタ内の [ Caplio ] つ开ルタに設定されている 
ので、 変更したいとさには，[参照]ボタンをク U ックしてタイ 
ア□ヴボックスを表示し.指定したいつ开ルタを選択します。 


③[つ开ルタ作成] 

つ开ルタの作成方法を指定します。 

[作成しない] 

取り込んだ画像を.すべて②て指定されているつ开ルタ內 
に保ちします。 

[撮影曰毎] 

つ开ルタ名を撮影曰にしてつ开ルタを新規作成し.同じ曰 
に撮影した画像を同じつ开ルタに保ちします。 

作ぶされるつ开ルタ名は.「撮影曰巧」になります。 

例）2002年日月1曰に撮影した場合： [20020501] つ 71 ■ルタ 
[保な毎] 

保ち毎につ开ルタを新規作成して.保ち毎に同じつ开ルタ 
に画像を保ちします。 1 日に複数回保ちを行った場合には， 
そのた U に別のつ开ルタに保ちされます。 

作成されるつ开ルタ名は.「保ち日付+アンターパー+ 3 巧 
の連蓄」になります。 

例）2002年5月1日に2回保ちした場合： [2002050 し001]つ 71 ■ル 
ち、 [2002050 し 002] つ 71 ■ルづ 

撮影曰毎 

④[保ち時.同じ画像は保ちし 
ない] 

[ つ开ルタ作成]て [ 保ち時.同じ画像は保ちしない]にチェッ 
クが巧いていないが態か，つ开ルタ作成て [ 作成しない]ちし< 
は [ 撮影曰毎]を選択したとさだけ指定てさます。 

保ちしよラとしたつ开ルタに同じつアイル名の画像があった場合 
には.保ちしまだん。 

保ち時.同じ画像は保ちしな 
し^ 

⑥[アプ IJ クー^ヨンソつ卜設 
定] 

保ち後にアプ U クー^ヨンを起動したい場合に.アプ U クー^ヨ 
ン名を指定します。あ 5 かじめ DU -10 .exe ( DU -10 のつアイル名 
です）に設定されているので.変更したいとさには.[参照]ボ 
タンをク U ックしてタイア□ヴボックスを表示し，指定したいア 
プ IJ クー^ヨンを選択します。 


⑥[保ち後.アプ IJ クー LI ヨン 
を起動する] 

チェックマークを巧けると，保ち後にアプ U クー^ヨンを起動し 
ます。 

チェック 7 —クを消すと.起動しまだん。 

保ち後.アプ U クー L ! ヨンを 
起動する 
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第 2 部第1章画像をパソコンに取り込む （ Windows ) 


[背景ィラス!-設ま]の巧いかた 


3種類のイ5ストパターンか5 、 RICOH Gate しの 
ウィンドウの背景ィ5ス h ■を選がでさます。 
RICOH Gate L のウィンドウにある [ MENU ] ボタン 
で表示した乂ニューか5 [背景ィ5ス h ■設定]を 
選ぶと.[背層イ5スト設定]タイア□ヴボック 
スが表示されます。 



① ② 


①[背層イ5ストパターン] 

3 種類のイ 5 ストパターンか 5. 使いたいパターンを 
選択します。 




I GATE 


甸 f み C M 



②[ブレピュー] 

[背景ィ5ストパター:;]で選択したパターンが表示 
され，確認でさます。 
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第 2 部第1章画像をパソコンに取り込む （ Windows ) 


SD ft — ドか弓直巧バソコンに面なを巧 y 込わとさには 


USB ケーブルで力乂ラとパソコンを接続して画像を取り込む方法を説明しましたが. PC カードス□ッがカー 
ド U — 夕一を巧って . SD 乂モ U — 力ードか5パソコンへ画像を取り込むことがでさます。 

PC カー K ス□ッ f - がカー KU — ターに SD 乂モ U — カー K を它ッ f - するには. PC カー K アタブ5 FM - SD 53 ( 別 
売り）が必要です。 




SD 乂モ U —カードには.図のよラな階層で画像 
が記録されています。 


RIMG0001.jpg 

RIMG0002.jpg 


カード I 」ーターか SD 乂モ I 」ーカード巧応 （ そのまま tZ 、 ソトてさる）てあれば. PC カードアタプ5 FM - SD 53 ( 別 
売り）は必要あ LJ まだん。 


B カー KU —ター 

パソコに接続して . SD 乂モ1」ーカードのよラなカードの内容を読かとるための機器てす。 PC たードを tZ 、 ソ 
卜する5イプの化に . SD 乂モ I 」ーカードかそのまま tz 、 ソトてさる SD 乂モ I 」ーカード巧応のカード I 」一5—な 
ど.各種のカードに対応したカード I 」ーターかあります。 
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第 2 章画像をパソコンに取り込む 

(Macintosh) 


ここでは.静止画が動画などの画像を JC ソコンに取り込んで表示する方 
法について説明します。 



取り込かのためのソつ卜を>1 C ソコ:に入れる前に.力乂5を>1 C ソコ:と接続しないで<ださい。 
もし I ソつ卜を入れる前に力乂うとパソコンを接続して画励こ[新しい八ードウエアの追力日ウィザード]画面が表 
示されてしまつた場合には I [キ Vl / tZ ル]をク1」ツクしてた乂5とパソコンの接続を外してか 5. ソつ卜をパソコ 
ンに入れる操作を巧つて<ださい。 


-これ W 降の説明文中では.静止画と動画をまとゆて「画像」と呼んでいます。 

-力乂5か5画像を取り込む場合には.確実に電源を供給てさる AC アタプター（別売り）を使用することを 
お勧めします。ここでは AC アタプターの使用を前提に説明しています。 





第 2 部第2章画像をパソコンに取り込む （ Macintosh ) 


付属のソつ h ■ででさること 

力乂ラに巧属している CapI io CD - ROM には • JC ソコンへ力乂ラの画像を取り込か • JC ソコンで表示するたゆに • 
次のソつウェアが入つています。 


RICOH Gate L 千 or Macintosh 

(1」コーケートエルつ开ーマツキントツ iJ ュ） 

画像を取 LJ 込むためのソつトウエア 

USB ド5イバー（ユーエスヒード5イバー） 

力乂5と J C ソコンを接続するたゆのソつトウエア 

7ウン 5- 

画像を取 LJ 込むためのソつトウエア 


0 S と巧用ソつ!-の巧応ま 


ご使用の 0 S によって.下記の表のよラに使用でさるソつ卜が異な LJ ます。 



Mac OS 8.6 〜 9.2.2 

Mac OS X 10.1.2 〜 10.2 

RICOH Gate L 

O 

X 

DU -10 

X 

X 

USB ド 5 ィパー 

O 

O 

WlA ド5イバー 

X 

X 

7ウン 5- 

O 

O 

Ridoc Desk 2000 Lt 

X 

X 

CapIio-Ridoc Software 

X 

X 

Acrobat Reader 

X 

X 


圍 


- Mac OS X 10.1.2 〜 10. 2をご使用の場合には I アップル社製 「 iPhoto (アイつ开卜）」で画像の表示がでさます。 
-動画つアイルは iPhoto で表示することがでさまだん。 「 QuickTime 」 を使用して<ださい。 
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第 2 部第2章画像をパソコンに取り込む （ Macintosh ) 


付属ソつを巧5ために必要な展境 

巧属ソつ h " を巧ラたゆには.次の環境が么要です。 

こ侣用のパソコンがパソコンの説明書等で.ご確認<ださい。 


基本ソつトウエア 

Mac OS 8.6 - 9.2.2 / MacOS X 10.1.2 〜 10.2 

Macintosh 本体 

本体 USB ポートを標準装備している Apple 社製 Macintosh Li 1」ーブ 

内蔵乂モ1」 

Mac OS 8.6 〜 9.2.2 

96 MBW 上（推奨 128 MBW 上） 

Mac OS X 10.1.2 〜 10.2 

128 MBW 上（推奨 256 MBW 上） 

アプ1」ケー LI ョ：；割り当て乂モ1」 
(Mac OS 8.6 〜 9.2.2 の場合） 

圧縮ユーティ U ティーを使用だすに.アプ1」ケー LI ヨン乂モ1」として 16 MBW 上 
(推奨 24 MB W 上） 

八ードディスクの空さ容量 

Mac OS 8.6 - 9.2.2 

10的8]：>(上（イ：;ス1■■ール時） 

Mac OS X 10.1.2 〜 10.2 

100 MBW 上（イ：;ス1■■ール時） 

100 MBW 上（動作時） 

ディスプレイの解像度 

640 X 480ドット W 上（推奨800 X 600ドット W 上） 

ディスプレイの表示色 

256色 W 上（推奨32000色 W 上） 

CD-ROM F 5 イブ 

上記 Macintosh 本体で使用可能な CD - ROM ド5イブ 

USB ポート 

上記 Macintosh 本体で使用可能な USB ポート 


■ - 0 S の LI ステム環境の変化などにより，正し<動作しないことがあります。 

-拡張機能 （ PCI パスなど）を利用して後巧された USB ポートへの接続はサポートでさまだん。 
- HUB 等の化の USB 機器との組合だで使用した場合.正し<動作しないことがあります。 


-動画などの大さなつアイルを巧5場合は.より大さな乂モ1」一環境で利用する事をお薦めします。 

Mac OS 8.6 〜 9.2.2 の場合.より大さな乂モ U —環境で利用するととちに.より多<のアプ U ケー Li ヨン 
乂モ1」を割り当てて < ださい。 

-ディスプレイの表示色は. 256色 W 上表示でされば動作しますが.でさるだけ32000色 W 上でお使いいただ 
<ことをお勧めします。 

-ご使用のパソコ：；に USB ポートがない場合には. PC カードス□ット作カード1」ーターを利用すると.画像 
を SD 乂モ1」ーカードか弓パソコンに取り込むことがでさます。 


SD カードを使ってパソコ：;に画像を取り込むとさには ^ P . 124 
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第 2 部第2章画像をパソコンに取り込む （ Macintosh ) 


面なをバソコンに巧 y 込わまでの I 桌巧の流れ 

巧属の Caplio CD - ROM に入つているソつ h " を巧って.画像をパソコンに取り込むまでの流れを説明します。 



) C ソコ：；の CD - ROM ド5イブに I 付属の CD - ROM を 
tZ 、 ソトすると左の画面またはアイコ：;が表示さ 
れます。 


ソつ!-をインス!•ールする 


Mac 0S 8.6 〜 9.2.2 升 129 
Mac OS X 10.1.2 〜 10. 2 升 130 



r 力乂 5とパソコンを接続する -^ P -132 




〕 


0 

C 


画像を J C ソコンにお LJ 込む 


非 133 


• ソつ卜を削除したいとさには ^ P . 131 

• SD 乂モ U —カードか5直接パソコ：；に画像を取り込むとさには ^ P . 124 
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第 2 部第2章画像をパソコンに取り込む （ Macintosh ) 


インス!ルする 


Mac OS 8.6 〜 9.2.2 を 



過去に RDC-i Mounter 6.0 をインス!•ールして 
いる場含は 1 U 下の方法で関連するつアイルを削 
除して < ださい。 

-コ卜□ールパネルつ开ルタ巧の RDC で始まるつアイ 
ルを削除する 

-機能拡張つ开ルタ内の RDC で始まるつアイルを削除する 
-初期設定つ开ルタ內の RDC で始まるつアイルを削除する 

① Macintosh の電源を入れる 

⑤ CD-ROM ド 5 イづに.付属の CD-ROM を tZ ツ |- 
する 

CD-ROM アイコンがデスクトツプに表示されます。 

④ CD-ROM アイコンを夕づルク U ツクし .[MacOSg] 
つ开ルタを開 < 

[Caplio 300G Instal ler] のアイコンが表示されま 
す。 


④インス!—5— ([Capl io 3006 Installer ]) 

アイコンを夕づルク U 、 ソクする 

夕 

Caplio 300G Installer 

イス I 5—が起動し.スタート画面が表示されま 

す。 

(D [Caplio 3006 Software ] をク U ツクする 



® [0 K ] ボタンをク U ツクする 

インス!■■ール画面が表示されます。 

①[インス!•ール]をク U ツクする 



⑥[続行]をクリックする 

イ：;ス I ■■ールが行われ.インス!■■ール完了の乂ツ tz — 
Li ' が表示されます。 


© インストールが了後 Macintosh を再起旣するぶ要 
があ y ます。 "続行’’ をク IJ ツクすると自旣のにす 
バでの起旣中のアプリケーションを M じます。"中 
止"をク IJ 、^ク7ればデイ スクに蛮更を加えること 
なくが了することができます。 



中止 


® [再起動]ボタンをク U ツクする 

Macintosh が再起動します。 


0 インストールが完了しました。インストールのが了後は〕ン 

ビュータの再起旣をしでください。インストール诺 . 再起旣し 
たい場合は"再起旣"をク IJ ックするか、インストーラをが了 
する場合は"が了"を、さらにインストールしたい場合には 
"棉ける"をク IJ ツクしでくどさい。 


〔 備ける )1 が了 


これ J ： J 降， Macintosh を起動すると，同時に RICOH Gate L 
ち起動します。 
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第 2 部第2章画像をパソコンに取り込む （ Macintosh ) 


rNac OS X 10.1.2 

〜10.2をごほ用^ 

^の場を 

_ J 


(3) Macintosh の電源を入れる 

⑤ CD-ROM K5 イづに . 付属の CD-ROM を tZ ッ |- 
する 

⑤ CD-ROM アイコンを夕づルク U ックし .Mac 0S 
X つ开ルタを開 < 

[CapI io Mounter . pkg ] のアイコンが表示されます。 


④マウンターアイコン （[Caplio Mounter.pkg]) 
を夕づルク U ックする 

イス I ■■一5—が起動し，管理者パスつードを要求す 
る画面が表示されます。 


(5) カギのアイコンをク U 、 ソクする 


■ じ。。' • 

認証ウイ：;ドウが表示されます。 



(D 管埋者の名前とパスワードを入力し， [0K ] を 
ク U ックする 


菱 


■■■At ■と 


化 U . 
直 tLLAA *? レ■ゴ 


FT 


こ*"セ*\ f- ■ I 


® [ 統ける ] をク U ツクする 


" >'"一中 TD " が ■ 
-J •じ hlw f ■■ご Sn レ■，*, 
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⑥インス !• ールするボ U ユームをク U ックし • 
[ 続ける ] をク U ツクする 



® [ インス !• ール ] をク U ツクする 



イ I ；ス I —ル終了後， Macintosh を再起動する必要が 
あることを確認する乂ツ tz — Li ' が表示されます。 


⑩ [ インス !• ールを続ける ] をク U ツクする 


つ T h t. イ占 A 

.VfeL 卜 一 叮<か IVT レ 6 と H E 3 > ピユー F 巧 

4 醒片由 ■ OIt ， •，つ rf 4" ス h — 化 

レで中よ t レ 、、で 卞か > 


f - い， / W 午 I * イ，"いけ II パ ，J 


インス!■■ールが行われ I しば5<するとインス!■■ール 
完了の乂ッ t 一 Li ’ が表示されます。 

@[ 再起動 ] をク U ックする 



Macintosh が再起動します。 


イ：；ス I ■■ール先を選択する画面が表示されます。 
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第 2 部第2章画像をパソコンに取り込む （ Macintosh ) 


ソつ!-を削おするには 
(Mac OS 8.6 〜9.2.2の場含) 


インス!•ールしたソつ!-を Macintosh か5削除（アンインス!•ール）する場舍は.インス!•ールした 
つアイルをづ S 箱にド5ッヴ&ド□ッブして<ださい。 

インス!•ールされているつアイルちとインス!•ール先つ开ルタは.次のとお LJ です。 


つアイル名 

インス!—ル先つ开ルタ 

RICOH Gate L 

Li ステムつ开ルタ：コ：；卜□ールパネル 

RICOH Gate L Prefs 

Li ステムつ开ルタ：初期設定 

CapIio Mounter 

LI ステムつ开ルタ：機能拡張 

CapIio Mounter Prefs 

Li ステムつ开ルタ：初期設定 

CapIio USB Driver 

LI ステムつ开ルタ：機能拡張 


ソつ!-を削除するには 

(Mac OS X 10.1.2 -10.2の場を) 


インス!•ールしたソつ!-を Macintosh か5削除（アンインス!•ール）する場舍は.インス!•ールした 
つアイルをづ S 箱にド5ッヴ&ド□ッブして<ださい。 

インス!•ールされているつアイルるとインス!•ール巧つ开ルタは.次のとお LJ です。 


つアイル名 

イ ：; ス I ■■ール先つ开ルタ 

CapIio Mounter 

/Appi I cat ion 

CapIio Mounter Prefs 

ぶームデイレクト U の Library/Preferences 

CapIioStartup 

CapI ioStartup'Terminal プ□ヴ5ムを使用して 
sudo rm -rf / System / Library / Startupitems/CapIioStartup 
を入力して削除" 
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第 2 部第 2 章画像をパソコンに取り込む （ Macintosh ) 


とバソコンを巧綜する 

ソつ卜をパソコンに入れた 5. 力乂ラとパソコンを接続します。 


①力乂5の電源がでつになっていることを確 
認する 

⑤巧属の USB ケーづルをパソコンの USB ポー|- 
に巧続する 



⑤力乂5の端テカパーのつまかを矢印の方向 
に回してカパーを開ける 



④ USB ケーづルを USB 端テに巧続する 



力乂5の電源が开ンになります。 



力乂 5と J C ソコ：；の接続を作ゆるには 

① 力乂5の電源ボタ:;を巧して.電源をでつにする 

② USB クーブルを外す 

力乂5か5画像を取 LJ 込む場合には，電源に AC アタプター（別売 LJ ) を使用することをお勧めします。 
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第 2 部第2章画像をパソコンに取り込む （ Macintosh ) 

面なを J (ソコンに巧 y 込む 

力乂ラとパソコンの巧続がでさた 5. 画像をパソコンに取り込むことがでさます。 



取り込か時には，次の記錄先か5パソコ：；に取り込まれます。 

本体のかのとさ SD 乂モ1」ーカードが tZ 、 ソトされているとさ 



►►►►►► 


内蔵乂モ U — か5 
取 LJ 込か 




► 乂モ1」ーカードか5 

取 LJ 込か 


記録時のつアイル名を変更するには^ P . 102 


こ侣用になつているパソコン環境によって.取り込か方法が下記の表のよラに異なります。参照ペー ij の手順 
にしたがって取り込かを巧って<ださい。 


Mac OS 8.6 〜 9.2.2 の場合 

RICOH Gate L を使用して取り込かます。 

非 134 

Mac OS X 10.1.2 〜 10.2 の場合 

7 ウンターを使って取り込かます。 

非 135 
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第 2 部第2章画像をパソコンに取り込む （ Macintosh ) 




9.2.2の場を 


Mac OS 8.6, Mac OS 9.1 未満の場をは.起動 
ディスク [Macintosh HD ] のルー!-ディレク |-U 
に [ Caplio ] つ开ルタを作巧します。 

Mac OS 9.1 〜 9.2.2 の場含は.起動ディスク 
[Macintosh HD ] 内の [ 書類]つ开ルタの中に自 
動的に [ Caplio ] つ开ルタを作巧します。 

( D 力乂5とパソコンを USB ケーづルで巧続する 

力乂5の電源が开ンになり ， RICOH Gate L が起動し 
て ， RICOH Gate L のウインドウが表示されます。 



RICOH Gate L が起動して . RICOH Gate L のウインド 
ウが表示されます。 

自動的に画像の転送が開始されます。 

⑤[つアイル]乂ニューを表示し.[終了]を選 
がする 

な BSffl 漏お 

If が了 sell! I 


RICOH Gate L 訪ミ、ルプ 


RICOH Gate L が終了します。 


•7 ウンターを使5場を 

7ウン5—を使って画像を転送することちでさます。 

①力乂5とパソコンを USB ケーづルて指続する 

力乂5の電源がでンになります。 

SD 乂モ I 」ーカードがない場合は [ Caplio ] アイコンが 
表示され.力乂5の内蔵乂モ U —に記録されている画 
像つアイルをご覧いただ<ことがでさます。 



SD 乂モ1」ーカードがある場合は [CapI io . SD ] アイコン 
が表示され，力乂5に tZ 、 ソトされた SD 乂モ1」一力一 
ドに記録されている画像つアイルをご覧いただ<こ 
とがでさます。 



⑤ 


表示されにアイコンを夕づルク U ックする 

通常のド5イブと同じよラに巧ラことがでさます。ア 
イコンをタブルク1」ックすると I [ DCIM ] といラつ开ル 
ターが表示され，そのつ开ルター巧に [100 RIC 0 H ] と 
いラつ开ルタが表示されます。 [100 RIC 0 H ] つ开ルタの 
中に力乂5で撮影した画像つアイルがあります。 

つアイルをド5、ソヴアンドド□ップし.八ードデイス 
クにコピーしてご使用<ださい。 


圍 

A 


-力乂5を接続しないが態で RICOH Gate L を起動したい場合には. Li ステムつ开ルタ：コント□ールパネル 
つ开ルタ巧の [RICOH Gate L ] アイコンをタブルク U ックします。 

-取り込んだ画像は，撮影曰巧ごとのつ开ルタに入れて [ Caplio ] つ开ルタ内に保たされます。 

保ち先つ开ルタを変更したいとさには^ P .137 
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第 2 部第2章画像をパソコンに取り込む （ Macintosh ) 


Mac OS X 10.1.2-10. 



①力乂5とパソコンを USB ケーづルで接続する 

力乂5の電源が开ンになります。 

SD 乂モ I 」ーカードがない場合は [CapI io ] アイコンが 
表示され，力乂5の内蔵乂モ U —に記録されている画 
像つアイルをご覧いただ< ことがでさます。 



⑤表示されにアイコンを夕づルク U ックする 

通常のド5イブと同じよラに巧ラことがでさます。ア 
イコ：;をタブルク1」ックすると. [ DCIM ] といラつ开ル 
ターが表示され，そのつ开ルター巧に [100 RIC 0 H ] と 
いラつ开ルタが表示されます。 [100 RIC 0 H ] つ开ルタの 
中に力乂5て撮影した画像つアイルがあります。 

つアイルをド5ツヴア：；ドド□ツプし.八ードデイス 
クにコピーしてご使用<ださい。 


SD 乂モ1」ーカードがある場合は [CapI io . SD ] アイコ:; 
か表示され.力乂5に tZ 、 ソトされた SD 乂モ I 」一力一 
ドに記録されている画像つアイルをご覧いただ<こ 
とがでさます。 






第 2 部第2章画像をパソコンに取り込む （ Macintosh ) 


RICOH Gate L の巧いかた 

RICOH Gate L のウィンドウでは.接続時自動保ちが画像の取り込か巧（保を巧）など.さまさまな設定がでさ 
ます。 


RICOH Gate L のウインドウ 


RICOH Gate L が起動すると•画面上に RICOH Gate 
L の乂ニューパーと次のよ5なウインドウが表 
示されます。 





③ 


③ [7 t ブ L ! ヨン設定] 

画像の保た先作 • 保ち後およ U アプ1」クー Li ヨンボタ 
ンを押したとさに起動するアプ1」ケー Li ヨンを設定 
します。 (^ P .122) 

[背景イ5スト] 

選択するとサブ乂ニューが表示されるので . RICOH 
Gate L のウインドウの背景デザインを変更でさます。 



サブ乂ニューの図 


④⑤ 

kk 


⑥ 


RICDH GATE 




④ [保をボタン] 

ク1」ックすると力乂 5か弓画像を取り込かます。 

⑤ [アブ U ケー L ! ヨンボタン] 

でプ LI ヨン設定で登録されたアプ1」ケー LI ヨンを起 
動します。 


⑥[イン iJ ケ ー5] 

力乂5が USB ケーブルで接続されていると，イン Li ' 
ケー5が点なします。 

②[終了] 

RICOH Gate L を終了します。 


① [RICOH Gate について] 

RICOH Gate L のバーヨ I ; を表示します。 
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第 2 部第 2 章画像をパソコンに取り込む （ Macintosh ) 



ン設を]の巧いかた 


RICOH Gate L のウインドウにあるボタンで表示 
しに乂ニューか5 [スブ L ! ヨン設定]を選ぶと • 
[スブ L ! ヨン設定]タイア□ヴボックスが表示さ 
れます。 



① 


③ 

④ 

⑤ 


項目 

説明 

初期値 

①[接続時に自動的につアイル 
を転送する] 

チェック 7 —クを巧けると.力乂ラとパソコンが接続されたとさ 
に自動的に画像がパソコンに取り込まれ，保ちされます。 

チェック 7 —クを消すと，力乂 5 を接続してち画像は自動的には 
取り込まれまだん。取り込かたいとさには.[保ち]ボタ:^をク 
リックします。 

自動的につアイルを転送する 

②[選択] 

画像を保ちするつ开ルタを指定します。 

Mac OS 8.6, Mac OS 9.1 未満の場合は.起動ディスク 
[Macintosh HD] のルートディレクト U の [CapI io] つ开ルタに， 

Mac OS 9.1 〜 9.2.2 の場合は，起動ディスク 
[Macintosh HD] 内の [ 書類]つ开ルタの中の [CapI io] つ开ルタ 
に設定されているのて.変更したいとさには.[選択]ボ 5 ンを 
ク IJ ックしてタイア□ヴボックスを表示し，指定したいつ开ルタ 
を選択します。 


③[つ开ルタ作成] 

作成方法を指定します。 

[作成しない] 

取り込んだ画像を.すべて②て指定されているつ开ルタ内 
に保なします。 

[撮影曰] 

つ开ルタ名を撮影曰にしてつ开ルタを新規作成し.同じ曰 
に撮影した画像を同じつ开ルタに保ちします。 

作成されるつ开ルタちは.「撮影曰巧」になります。 

例） 2002 年日月 1 曰に撮影した場合： [20020501] つ 71 ■ルタ 
[転送日+転送回数] 

保ち每につ开ルタを新規作巧し.保ちちに同じつ开ルタに 
画像を保ちします。 

例） 2002 年 5 月 1 日に 2 回保ちした場合： 

[20020501.001 ] つ 71 ■ルタ 1. [2002050 し 002] つ 71 ■ルタ 

撮影曰 

④[保ち時.同じ画像は保ちし 
ない] 

[ つ开ルタ作成]て [ $5 送時に自動的につ开ルタを作成する]に 
チェックが巧いていないが態か1つ开ルタ名に [ 撮影曰]を選択 
したとさだけ指定でさます。 

保ちしよラとしたつ开ルタに同じつアイル名の画像があった場合 
には.保ちしまだん。 

同じ画像は保ちしない 

⑥[転送後にアプ U クー^ヨン 
を起動する] 

チェックマークを巧けると.保ち後にアプ U クー LI ヨンを起動し 
ます。 

チェック 7 —クを消すと，起動しまだん。 

転送後にアプ U クー^ヨンを 
起動しない 

⑥[選択] 

保ち後にアプ U クー^ヨンを起動したい場合に，アプ U クー^ヨ 
ン名を指定します。[選択]ポタンをク U ックしてタイア□ヴ 
ボックスを表示し.指定したいアプ U クー^ヨンを選択します。 
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第 3 章画像をサムネイル表示する 

( DU -10 の使いかた） 


パソコンに取り込んだ画像は. DU -10 を巧って一覧表示しにり.回転さ 
だて保なしなおすなどの編集がでさます。 

ここでは. DU -10 の巧いかたについて説明します。 


gP DU -10 は. Windows 専用のソつトウエアです。 



第 2 部第3章画像をサムネイル表示する （ DU -10 の巧いかに) 


DU -10 の起動とお了 

DU -10 を起動するには.次の2種類の方法があります。 

• RICOH Gate L か5自動起動する 

RICOH Gate L の开プ Li ヨン設定にて.アブ U ケー Li ヨンソつ!-設定に DU -10 が設定されてお y . 

[ 保を後.アブ U ケー L ! ヨンソつ!-を起動する]にチェックが入ったが態であれば . RICOH Gate L で力乂ラか弓画像 
つアイルを巧 y 込んだ後に. DU -10 が自動起動します。 

• Windows の[スター h "] 乂ニューか5起動する 

[スタート]乂ニューか弓[ブ□ヴラム]^ [Caplio Software ] ^ [ DU -10] を選 f 尺すると起動でさます。 


DU -10 のウインドウ M DU -10 を,後了する 


DU -10 が起動すると.次のよ5なウインドウが表 
示されます。 



DU -10 を終了してウインドウを消すには.乂 
ニューパーで [つアイル]を選}尺して[つアイ 
ル]乂ニューを表示し.[終了]を選がするか • 
ウインドウのち上端にある [ X ] (閉じる）ボタ 
ンをク U ツクします。 



ウインドゥには.保ちした画像が一覧表示され 
ます。このよ5な画像を縮小して一覧表示する 
方法を.サムネイル表示と呼 U ます。 


自動的に起動しないよラに設定するには^ P . 122 
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サ Ia ネイルま巧の見かた 


DU -10 を起動すると，画像がサムネイル表示され 
ます。 


⑤ 


( 1 ) P：^ "口 … Tfl 

@ 一 TF-I i5f7 \] 」レ屈 ad 进 I &| 


④ • 


① 乂ニューパー 

画像の並べ替え作表示サイブの変更などがでさます。 

② ツールバー 

乂ニューで行える機能の中か5使用頻度の高いちの 
がアイコンで表示され.ク U ックだけで簡単に機能を 
使ラことがでさます。 

③ サムネイル表示韻域 

画像を縮小したちのが一覧で表示されます。 

④ つ开ルタ表示領域 

[マイコンピュー 5] 内のつ开ルタが階層で表示され 
ます。ここで選択したつ开ルタ内の画像がサムネイル 
表示領域に表示されます。 



⑦⑨ 


⑤ 画像のサムネイル 

⑥ つアイルる 

⑦ 音声設定有無表示 

感乂モ設定有無表示 

本ソつ卜で乂モを巧けることはでさまだん。 

他の U コーのソつ卜で乂モを付けたとさに選択でさ 
るよラになります。 


第2部第3章画像をサムネイル表示する （ DU -10 の®いかに) 




證設|還|¥類謂ミ。"化 


a.u u uas.^aD uas^^.u 




140 







































第 2 部第3章画像をサムネイル表示する （ DU -10 の巧いかに) 


面なを化ぺ替まる 

サムネイル表示された画像は.曰巧順（降順）で並べ 5 れています。 

この並 U 順を名前の順.つアイルの種類の順に変更することがでさます。 
また.それぞれを昇順で並べるか降順で並べるかち選がでさます。 


画像を並べ曾えるには.[表示]乂ニューの[整 
列]を使5か. ツール パーを使います。 


场 DU -1 日 


:?バルの 


叫がお） 


结列 (0) 


表示サが ® 


¢■■1-最新のが態を表示(垃 

田 " L J U I I U 


自 〇 0111 

!3 HHI 


产① 



I n I 用 II 自昭 \s= 

I 


乂ニユ ー 


②④ 
①③⑤ 


j ; わ gr 函 ^\\ 
、ソールバー 


①る前順 

つアイル名の順に並べ替えます。 


②つアイルの種類順 

つアイルの種類（拡張テのアルつアベット順）に並べ 
替えます。 


③曰仰候 

撮影日付順に並べ替えます。 


④昇順/⑤降順 

小さい方か弓大さい方へ並べるのが昇順で.その逆が 
降順です。アイウエで順の場合には.アイウエでが昇 
順でスエウイアが降順にな LJ ます。 

①②③で並 U 順を選択し，昇順か降順を選 U ます。 


m 


つアイルの種類で並べた場合には.拡張テのアルつアベット順で並べ替え5れます。 
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まテ♦サイブを密更する 


亲元 W 
结列 (0) 


画保の 


tilt 


&_l 


最おのが態を表示(垃 r 


特大を) 

A(L) 





⑥ 




③4 


④5 


dvj 


第2部第3章 


表示サイブを変更するには.[表示]乂ニューの ②ブ 
[表示サイブ]を巧5か.ツールパーを使います。 


画像をサムネイル表示する （ DU -10 の®いかに) 


パ ‘ n …V 

rr—iWii Jiju 








]+ 

巧 


IT iaj7ij ^ ■ I 


お 

ii 

1 £1-1 

こ ! 

E 

[ 

1 

LE _ 马 




山 


中® 



山…回…回： 


②④ 
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第 2 部第3章画像をサムネイル表示する （ DU -10 の巧いかに) 


ス5イド シヨー で見る 

画像を自動的に次々に表示することがでさます。表示の方法には.スライ KL ! ヨー （選がしに画像のか表示） 
とで一 f - スライ KL ! ヨー （すべての画像を表示）があります。 


スライド シヨー で見るには 


ス5イド L ! ヨーでは.画像を選がして.その画 
傢のか次々に表示することがでさます。 

ス5イド L ! ヨーを開始するには.次のよ5に操 
作します。 

® ス5イド Li ヨーで見たい画像を選がする 

連続する複数画像を選択するとさには I 先頭の画像を 
ク IJ 、 ソクした後， [ Shift ] キーを押しなが弓最後の画 
像をク1」ックします。 

離れた位置にある複数画像を選択するには， [ Ctrl ] 
キーを押しなが弓ク1」ックします。 

⑤次のいすれかの方法で[ス5イド L ! ヨー]を 
選がする 

* 乂ニューバーて[画像]^ [ス5イド iJ ヨー]を選 
択する 

-選択したいすれかの画像上で.マウスのちポタンを 
ク1」ックして Li ヨートカット乂ニューか5 [ス5イ 
ド LI ヨー]を選択する 



乂こユー 



ちク1」ックで表示した Li ヨートカット乂ニュー 


⑤[ス5イド L ! ヨー]タイア□ヴボックスが表 
示されるので.么要な設定を巧5 



④[実巧]ボタンをク U ックする 

ス5イド iJ ヨーが開始されます。 


■ス5イド L ! ヨーでの操作 


ス5イト 

LI ヨーの種類 

使用でさるキー 

働さ 

③で[开ート] 
を選択 

[ Esc ] キー 

ス5イト iJ ヨー 
を中止します。 

③で[マニユア 
ル]を選択 

[ Esc ] キー 

ス5イト iJ ヨー 
を中止します。 

マウスの左ボタン 
[スペース]キー 
[ Enter ] キー 
い]キー 

次の画像を表示 
します。 

[ Backpace ] キー 
M キー 

前の画像に戻 LJ 
ます。 
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第 2 部第2章画像をパソコンに取り込む （ Macintosh ) 


[ tt — i - スライドシヨーで見るには^ 


スー!-ス5イド L ! ヨーでは.サムネイル表示さ 
れているすべての画像が順番に表示されます。 
スー!-ス5イド LI ヨーを開夕台するには.次のよ 
5に操作します。 

①次のいすれかの方法で[スートス5イド 
L ! ヨー]を選がする 

- 乂 ニューバーで [画像]^ [Tt ー トス5イド LI ヨー] 
を選択する 

-、ソールバーの 圖 ボタンをク 1」 ックする 
-サムネイル表示されたいすれかの画像上で.マウス 
のちボタンをク1」ックして Li ヨートカット乂 
ニューか5 [71 ■—トス5イド iJ ヨー]を選択する 

ス5イド LI ヨーが開始されます。 

画像は[ス5イド LI ヨー]タイア□ヴボックスで設定され 
ている表示間隔（秒数）で.自動的に切リ替わリます。 
[ Esc ] キーで中止します。 


[スライドシヨー]タイア□ヴボッ 
クスのほいかた 


[ス5イ KL ! ヨー]タイア□ヴボックスでは.ス 
5イド L ! ヨーの表示設定がでさます。 


① 



tig が Eju-J 



» …がの： \\ 

リ’山>13思。- 

:おす々(む 
P 生^1こ也ホしてホ壬.す4(わ 
P ます々け） 

广巧リ占下(を 


I * け ] WM 1 


[動作方法] 

でートス5イド LI ヨー（自動的に画面が切り替わる） 
かマニュアルス5イド Li ヨー （[ Enter ] キーを押すか、 
ク1」ックで切り替える）かを選択します。 


②[表示間隔] 

でートス5イ FLI ヨーのとさの画像の表示時間を秒 
数で指定します。 


③[背气をっ 

画像の背景の色を選択でさます。[色選択]ポタンを 
ク1」ックして.表示されたタイア□ヴボックスで色を 
選 U ます。 


④[つアイルるを表示する] 

チェックマークを巧けると，画像の下につアイル名を 
表でします。 


⑤ [全画面に拡大して表示する] 

チェックマークを巧けると，画像を画面いっぱいに表 
しよ 9'。 

⑥ [音声再生する] 

チェックマークを巧けると.音声の巧いている画像の 
場合.音声ち再生します。 

⑦ [繰 LJ 返す] 

チェック7—クを巧けると， [ Esc ] キーを巧して中止 
しない限 LJ , 画像を繰 LJ 返し表示し続けます。チェッ 
ク7—クを消すと，つ开ルタ巧の画像を U ととお LJ 表 
示した後.ス5イド LI ヨーを終了します。 
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面なの情曲を見る 


〇1 二お ：16 






I .m t りが 
Tm W が 



第2部第3章画像をサムネイル表示する （ DU -10 の巧いかに） 


撮影曰時が画像サイブなどの画像情報を表示す 
ることがでさます。 


情報のタイア□ヴボックス 

画像情報を表示するには.次のいすれかの操作 
をします。 


® サムネイル表示韻域の画像上で，マウスのむ 
ボタンをク U ツクする 

iJ ヨートカツト乂ニューか表示されます。 

⑤ L ! ヨートカット乂ニューか5 [ ブ□パテイ] 
を選ぶ 




スラ仆ろ广を)... 

P す-トスラ仆ろ广 (U 


( D サムネイル表示韻域で情報を見たい画像を 
ク U ックしする 

⑤[つアイル]乂ニューの[ブ□パティ]を選ぶ 






つ t ] パ。ティ晒。 


—を巧5 


:■でがティ啞 .. 


つで巧 f 


ニユーを巧5 


白日 

2-5 

か A 月 

A 

§9川耳み 

J R - 2 S 


S m ; 印团 
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第 2 部第3章画像をサムネイル表示する （ DU -10 の巧いかに) 


t ューつ一面面にま巧する 

ピューワー画面を巧ラと.画像をサムネイル表示でな <. 大さ<表示することがでさます。 
ピューワー画面にするには.次のいすれかの操作をします。 

•サムネイル表示で表示したい画像をタブルク U ックする 

•サムネイル表示領域で表示したい画像をク U ックし.[画像]乂ニューの[表示•再生]を選ぶ 



—画面のほいかた 



ヒューつ一画お 



新しいつアイルちで保ちするには 

画像の複製を作った LJ . 回転で向さを変えた画 
像を別のつアイルにしたいとさには.新たに別 
のつアイル名を付けて保たしておさます。 
保ちでさるつアイル形式は， TIFF のかです。 


新しいつアイル名で保ちするには.次のよラに 
操作します。 


1[つアイル]乂ニューの[る前を巧 
けて保ち]を選ぶ 

[名前を付けて保ち]タイア□ヴボックス 
が表示されます。 

い -4 •も dwt で ^^^^^^^^^^^ jj ぶ J 
。口 5", 中 I かの の] H ] 卜。。田 ■ 


①乂ニューパー 


②ツールパー 

な 上書さ保ち 

画像を上書さ保たします。 

と][左90度回転] 

马[も90度回お] 

画像を左ちに90度回転さだることがでさます。 
撮影した画像の縦横を正しい向さになおすことがで 
さます。 

毎][拡大表示] 

到[実ブ表示] 

這][縮小表示] 

国![全体表示] 

表示ヴイブを拡大/縮小でさます。 

[拡大表示]を繰り返すことで，元サイブの16倍まで 
拡大でさます。 

[縮小表示]を繰り返すことで，元サイブの1/16まで 
縮小でさます。 


:? 層に田 [ ra 巧を I ] 
WJW) か i で [ttfwtf -耐 3 fv 加 I 


2 [保ちする場所]で新しいつアイル 
の保を先を指定する 

3 [つアイルを]に新しいつアイルの 
る前を入力する 

4 [保ち]をク U ツクする 


TIFF つアイル 

「テイつ」つアイルと読かます。画像データを 
つアイルとして保ちするとさのつアイル形式 
の1つです。本機では，画像（静止画）をつア 
イルヴイブの小さい JPEG ( Li ’ エイぺヴ ） つアイ 
ルとして保たします。 TIFF つアイルは . JPEG 
つアイルよ LJ つアイルのサイブが大さ < な LJ 
ますが，何度ち加工して保ちしなおす場合に劣 
化を防ぐことがでさます。 
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付録 
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A . まな仕様 


力乂 5本体 

■総合 

•ピデで信号方式 
•電源電圧 


•外形寸法 
•質量 

•使用温度範囲 
•使用湿度範囲 
•保た温度範囲 
•防水 
•防塵 

■力乂 5部 

•使用撮像素テ 
•レンブ 
-焦点距離 
-最短撮影距離 
-7ク□撮影距離 
* テルスーム 
•モニター表示部 
-画面サイブ 
•種類 
•画素数 

•ぶつイトバ5：；ス 
•露出調整 
-測光感度分巧 
-露出補正 
* 測光方式 
-つ5ッ LI ュ AE 

.LilP 、 ソ 5— 

- ISO 感度 
•距離調節 

• AF 方式 

• AF 測距範囲 
参內蔵つ5、ソ iJ ュ 

•方式 
-撮影距離 
-動作モード 

■画像データ録再部 
•画素数（ピク 1 Z ル） 
-静止画 
•文字 
-動画 


NTSC 方式. PAL 方式 

単兰アルカ U 乾電池 (1.5 V ) X 2 本 

1」チで一己ブルバッテ|」一 （3.7 V ) X 1本 

外部 （ AC アタプター）； 3.8 V 

135 mm (幅） X 66 mm (高さ） X 66 mm (奥行さ）（突起部含ます） 

本体約 310 g (電池 / SD 乂モ U —カード/ネックスト5ップを除 <) 

0で〜40で 

85% W 下 

-20 で〜60で 

JIS 保護等級7相当 

J IS 保護等級6 


総画素数334万画素 （ 有効画素数324万画素） 

ブームレンブ F 2.6 〜 4.7 

f :5. 5〜 16.5 mm (35 mm 換算35〜 105 mm ) 

約 1 cm (7 ク□モー F / 広角時） 

約1〜 60 cm (広角時） 

3.4 倍 

1.6 型 

透過型アモルつァス LiU コ：； TFT 液晶 
約8万画素 

AUTO / 固定（屋外，曇天，白熱な，董光な，つンプッ LI ュ） 

: 7ルチ測光 （256 分割） I 中央重点測光，スポット測光 
:マニュアル露出補正± 2.0 EV (1/3 EV ステップ） 

: TTL - CCD 測光方式 
:あり（曰中^ンク □ あり） 

:静止画； 8,4,2,1〜1/2000秒，動画；1/30〜1/2000秒 
: AUTO . ISO 2001 I SO 4001 IS 0800 


:通常撮影領域；外部パッ LI ブ • CCD 方式 I 7ク□領域； CCD 方式 
:通常撮影領域；約 60 cm 〜〇〇, 7ク□時；約1〜 60 cm 

:つ5ッ Li ュ7ティック 

:約 0.3 〜 5.3 m ( W ). 約 0.2 〜 2.9 m ( T ) 

:発光禁止/強制発光/でート/ス□一 Li ンク □ /赤目軽減 


2048 X 15：36.1280 X 960. 640 X 480 
1280 X 960 

320 X 240. 160 X 120 
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•つアイルつ开一 7 ット 

-静止画 ：圧縮 ； JPEG ( Ex け 2. 2 )1 非圧縮なし 

-文字 ： TIFF (MMR 方式 ITU - T .6) 

•動画 ： AVI (Open DML Motion JPEG つ开ーマット準拠） 

•力乂 5つアイル Li ステム規格 

: DCF X DCF は儿 ITA て標準化された 『Design rule for Camera File 


•圧縮方式 
•画像サイブ 
- 2048 X 15：36 
• 1280 X 960 
• 640 X 480 

System 』 規格の略称です。 

: JPEG ペース5イン方式準拠（静止画，動画） 

N ; 約 568 KB / 画面， F ; 約 1.12 MB / 画面 

N ;約 307 KB / 画面 ， F ;約 614 KB / 画面 

N ;約 72 KB / 画面 

■入出力端テ 
参電源入力 
•ピデで出力 

: 3.8 V (AC アタプ5—） 

: 1.0 Vp-p (75 Q ) 

■デート保持時間 

:約2週間 


■記録再生可能な乂モ U カードの種類 

•乂モ1」種類 ： SD 乂モ1」ーカード.マルチ乂ディアカード 
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B . 別売 y 品にごいて 

Caplio 300 G では，下記の別売 U 品が使用でさます。 


商品名 

型名 

備考 

AC アタプ5— 

AC -4 a 

家庭用コン 1 Z ントか5直接電源を供給するとさに使用します。 

PC カードアタプ5— 

FM - SD 53 

SD 乂モ U —カードをパソコンの PC カードス□ットに直接 tZ ットするとさに 
使用します。 

1」チで一 D でブル J [ッテ1」一 

DB -43 

本力乂5で使用でさる充電池です。 

バッテ U — チで一 iJ ’ で一 

BJ -2 

U チで 一ブル J いソテ U —専用の急速充電器です。 

つイドコンバー Li ’ ョ：；レンブ 

DW -3 

広角撮影用のレ:;ブです。 


C . つイドコンバージヨンレンブの巧いかた 

つイドコンパー Li ’ ヨンレンブ( DW -3) を取り巧けると I レンブ倍率を 0.8 倍 ( 35關換算=広角側で28關相当）で撮影でさます。 


①ワイドコンパー iJ ヨンレンブを.本機のレンブの 
先端にお LJ 付ける 



お手入れの方法作保た方法などは，つイドコ：；バー 
Li ' ヨ：;レ:;ブに付属の説明書をご覧 < ださい。 


■ -レ:;ブを巧けたが態で撮影する場合は.必す本体の 
液晶モニターの画像を見なが弓撮影して<ださい 
(つアイ:;ターでは実際に撮影される範囲は異な LJ 
ます)。 

-つイドコ：;パー Li' ヨンレンブを装着時は.ブームの 
位置を広角端でご使用<ださい。望遠側で LI でッ 
ターボタンを一気に押しますと，ピントが合わない 
場合があ LJ ます。なお，望遠側でち，ゆっ <LJLiV ッ 
ターボタンを押したとさには，ピ：；卜が合います。 



D . アクたサ U — シユーの®いかた 

アク tZ サ1」一 Li ユーに光学つアインター（市販品）作外部スト□ポ（市販品）などを取り付けてご使用になれます。 


■ -アク tZ サ U — Li ユーは JIS B 7101 に準拠しています。 
-光字つアイ:;ター，外部スト□ボなどで，バネ機構 
ちし<は□ック機構のないちのはご使用になれまだ 
/ u 。 


圍 


LI ：； ク□ナイザ接点には巧応していまだん。 
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E.SD 4 モ U — たードに記録でさる巧数一覧 

SD 乂モ U —カードの容量別，画質/ヴイブ別の記録可能枚数の目安は，次のとお y です。 


* ただし，160 X 120は1回最長120秒 I 
320 X 240は1回最長30秒まで 


モート 

画質 

画像サイブ 

8 MB 

32 MB 

64 MB 

静止画 

F 

2048 X 15：36 

4 

19 

40 

N 

2048 X 15：36 

8 

37 

77 

F 

1280 X 960 

8 

37 

75 

N 

1280 X 960 

14 

67 

138 

N 

640 X 480 

41 

189 

387 

文字 


1280 X 960 

41 

189 

387 

動画 


320 X 240 

20秒 

90秒 

180秒 


160 X 120 

70秒 

320秒 

650秒 


F - 巧タトでお巧いのとさは 


AC アタプ 5 —（型名： AC-4a) について 


-交流 100 V . 50 HZ /60 HZ の地域でご使用になれます。 

-電源コ ：； tZ ントのおがが異なる国では I 使用先の国の電源コン tZ ントにあった変換アタプターをあ弓かじゆ旅巧代理 
店でおたすねのラえ.ご用意<ださい。 


保証書について 


-本製品は国内仕様です。付属している保証書は.国内のか有効です。 

-外国で万一.故障.不具合が生じた場合の現地でのアつ5—サーピスおよ U その費用については.ご容赦<ださい。 


再生等て現地のテレピを使用する場合 


-映像入力端テ巧さのテレピ（またはモニター）で再生することがでさます。付属のピデでケーブルをご使用<ださい。 
-本機では.テレピ方式は NTSC と PAL に対応しています。現地のテレピ環境にあわだて.力乂5のピデで方式を切り 
替えてご使用 < ださい。 

-ミ每外へお出かけの際は.ピデ开方式をご確認の上.ご使用<ださい。 
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G . 巧用上のごミ主意 

■防水機能について 

•本機は水中ではご使用になれまだん。長時間水中に沈ゆてお<こと作，高い水圧での水洗いは避けて<ださい。 

•本機は JIS 保護等級7相当に対応していますが，水中防水仕様でないたゆ，水中撮影はでさまだん。本機の水洗い，雨 
中での撮影は巧能です。 

雨中撮影作水洗いした後に，レンブ部の饋筒部と底面の王脚ネ Li ' 部か弓水がしか出て<る場合があ LJ ますが I この部分 
は2重構造になっているたゆむ配ありまだん。 

参力乂5巧部は.防水.防塵構造になっていまだん。 

•万ーカ乂5内部に浸水したとさは.すぐに電池を巧さ取 y . 1」コー修理受付 tZ ンターにご連絡<ださい。 

•特殊環境下で使用される場合は，1」コーお客様相談室または1」コー修理受付 tZ ンターにご相談 < ださい。 

■停用上のーミモ青 

•力乂5を落とした LJ , 衝撃を与えないよラ十分に注意して<ださい。 

•本機の開閉を巧ラ場合は，本機についた水滴作ミちれが内部に入5ないよ〇注意して<ださい。また，海水作がが入るこ 
とがあるたゆ.ミ兵辺，海上，砂地では本機の開閉はでさるだけ避けて<ださい。 

•側面カパー作電池ぶたを開閉する場合は.軍手をしたままで操作しないで<ださい。また力乂5に付着した水.が.ミ尼 
などのミちれを確実に除去し，これ5のミちれが入 LJ 作すい場所を避けて開閉して<ださい。 

カパーを開けたとさは，内部に水滴がついていることがあります。されいに巧さ取ってか弓ご使用<ださい。 

•本機は機密性が高いたゆ，気圧が変化すると側面力八一作電池ぶたが開さにくくなることがあります。 

•モードタイでルは防水構造のたゆ.長い時間ち夕置してお < と動作が重 < なることがあ LJ ます。数回動作さだると元に戻 
ります。 

•つ5ッ LI ュを連続して発光さだると発光部が熱<な LJ ますので，必要 W 上に連続してつ5ッ LI ュを発光さだないで<だ 
さい。 

•視力障害の原因にちなりますので.目の近<でつ5ッ LI ュを発光さだた LJ . つアインターか5直接太陽作強い光を見な 
いで<ださい（特に乳幼巧)。 

•事故を起こす原因にちな LJ ますので.運転者などに向かってつ5、ソ LI ュを発光しないで<ださい。 

•電池をご使用の場合.力乂5を長時間連続使用した後は.すぐに電池を取 LJ 出さないで<ださい。作けどの原因とな y 
ます。 

•石少ミ兵作ぶコ1」の多いところ（工事現場等）では，砂作ぶコ1」が力乂5につかないよラ十分にミ主意して<ださい。 
•密閉した自動車の中作ミ每辺.お室など.異常に温度の上がるところ作湿度の高いところに力乂5を放置しないで<ださ 
い。 

• AC アタプター（別売り）は.必す力乂5の電源が切れているが態で接続して<ださい。 

•液晶モニター作液晶パネルに太陽の光作5イトが当たると，白っぽ<なり見えに<<なることがあります。 

•液晶モニター作液晶パネルには，一部に常時点な，あるいは常時点なしない画素がちなすることがあります。また I 液 
晶の特性上.明るさにム5が生じることがあ LJ ますが.故障ではあ LJ まだん。 

•側面カバー作電池ぶたを無理に引っぱ5ないで<ださい。 

•側面カパー作電池ぶたを持って力乂5を持ち上げないで<ださい。 

•力乂5を持ち運ぶとさは，レンブ作液晶モニターをぶつけないよ〇十分に注意して<ださい。 

•本機の防水性能は.カバー（側面カパー作電池ぶた）周囲のゴムパッキンで保たれています。ゴムパッキンを取り外し 
たり，これ5の部分をぶつけたり，微細なゴ S (が粒，頭髪など）をはさかこんで傷つけないよ5にして<ださい。浸 
水の原因になリます。 

•力乂5内部に水滴が入ったとさは，すぐに使用を作ゆて<ださい。夕に電源を切り.電池を取り出して各部のカバーを 
開けたままにして<ださい。水滴の入ったままで使用なさ5すに.お買い上げ店または1」コー修理受付 tZ ン5—にご相 
談< ださい。 

•寒巧地では，力乂5に水滴が付着していると凍結することがあります。凍結したまま使用すると故障の原因になります。 
水滴が付着したまま放置しないで<ださい。 

•温度変化の激しいところでは，力乂5内部で水滴が生じる結露といラ現象が発生し，ガ5ス面が<ちったり，作動不良 
などを起こすことがあります。このよ〇なとさは，一度力乂5をピニール袋かパックに入れ，でさるだけ温度変化をゆ 
る作かにし，温度差が少な<なってか5取 LJ 出すよ5にして<ださい。 


結露の発生しがすいが態 

• 本機を急激な温度差のあるところに移動したとさ 
• 湿気の多いとさ 

-暖房した直後の部屋作，ェアコ:;などの巧房が直接あたるとさ 
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H . お手入れとな管にごいて 

■お手入れ 

•レ:;ブに指紋作汚れがつ< と，画質が悪 < なることがあ LJ ますので，ご注意 < ださい。 

•レンブにゴ S 作汚れがついたとさは.直接手を触れす市販のブ□アーで吹さ飛ばすか.柔5かい巧でまま<ふさ取っ 
て < ださい。 

•本機が汚れたとさは，バツテ1」一/カードカパー作端テカパーが確実に閉まっていることを確認し，バケツなどに 
たゆた水道水で洗い I が作塩分を落として乾いた柔5かい巧で水分をふさ取って<ださい。 

•ゴムパ、ソキ:;がミちれたとさは，乾いた柔5かい巧てふさ取って<ださい。ミちれが落ちないとさは，新しいちのとの 
交換を.お買い上げ店または1」コー修理受付 tZ ：；5 —に巧頼して<ださい。 

•ミ每辺作薬品を使ラ場所で使用したあとは，特に入念にふいて<ださい。 

•万ーカ乂 5の具合が悪いとさは，1」コー修理受付 tZ ：； ターにご相談 < ださい。 

この力乂5には高電圧回路があ y ます。を険ですか5絶巧にご自分で分解しないで<ださい。 

• LI ：； ナ ー， ベ:; Li ' I ； およ U 殺虫剤など揮発性の物をかけないで<ださい。変質した y , 塗料がはげるなどの原因と 
なります。 

•液晶モニターの表面は.傷つさ作すいので.かたい物でこすった LJ しないで<ださい。 

•液晶モニターの表面は.液晶ディスプレイの表面清掃用に市販されているミ客剤を.柔5かい巧に少量含まだて軽< 
ふさ取って < ださい。 

■保营について 

•次のよラな場所での保管は，力乂5の故障の原因になりますので避けて<ださい。 

-高温多湿 I または湿度，温度変化の激しい場所 
•石少，ほこり，ちりの多い場所 
-振動の激しいところ 

-防虫剤などの薬品作ゴム，ピニール製品などに長時間接触するところ 
•強い磁場の発生するところ（モニター.卜5ンス磁石のそばなど） 

•電池をご使用の場合，長時間本機をご使用にな5ないとさは、電池を取り出して保管して<ださい。 

■づム J (ツキンの交換について 

•防水効果を維持するたゆ.ゴムパ、ソキ:;はミちれ.異常の有無にかかわ弓す. 2年ごとに交換して<ださい。頻繁に 
水.が. ほこ LJ の中で使用する場合は.1年ごとの交換をおすすゆします。 

ゴムパ、ソキ:;の交換は.1」コー修理受付 tZ ：；5 —でお引さ受けいたします（有料)。 

お手入れ時のこミち意 

(1) 必す電源をでつにして<ださい。 

(2) J いソテ1」一作 AC アタプ5—を取リ外して.お手入れして<ださい。 
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I - お困 y のとさは 

修理にお出しになる前に.ちラー度点巧してかましよラ。それでち正常に動作しないとさは. U コー修理受巧 
tz ンターにお問い台わだ < ださい。 


■電源について 


をが 

原因 

処置 

参照頁 

電源が入5ない。 

バッテ1」一が tz 、 ソトされていない。ま 
たは消耗している。 

バッテ1」一を正し<11、ソトする。または充電す 
る。必要に応じて AC アタプ5—を使ラ。 

P .9 

P .10 

P .11 

AC アタプターが正し<接続されていな 
し、 

正し < 接続し直す。 

Ml 

力乂5が高温になったため，電源が自 
動的に切れている 

そのまま温度が下がるまて待ち，電源を再お 
入する。なお.急激に温度を下げることはし 
ないで< ださい。 


電源が途中で切れ 

イ可の操作ちしないで巧置したので， 
でートパつ一でつが働いた。 

電源を再お入する。 

P .13 

P .100 

バッテ1」一が消耗している。 

アルカ1」電池使用時は新品電池に交換する。 

1」チで一 Li ’ でブルパッテ1」一使用時は充電す 
るか. AC アタプターを使ラ。 

P .9 

MO 

P .11 

電源が切れない。 

力乂5の誤動作。 

電池を tz ットしなおす。 

AC アタプター使用時には接続しなおす。 

P .9 

P .10 

P .11 

パッテ1」一を充電 
でさない。 

バッテ1」一の寿命。 

新しい J いソテ1」一に交換する。 

P .10 

パッテ1」一の消耗 
が早い。 

温度が極端においところ作高いところ 
で使用している。 



暗い屋内などの撮影で.つ5ッ LI ュ発 
光回数が多い。 

— 

— 


■撮影について 


をが 

原因 

処置 

参照頁 

Li で ッ ターボ 5 

バツテ1」一が tz ツトされていない。ま 

アルカ1」電池使用時は新品電池に交換する。 

P .9 

ンを押してち撮 

たは消耗している。 

1」チで一ブル J いソテ1」一使用時は充電す 

P .10 

影でさない。 


るか. AC アタプターを使〇。 

P .11 


電源が入っていない。または撮影モー 

電源を入れ，モードタイでルを撮影モードに 

M 3 


ド'になっていない。 

合わだる。 

P .33 


^でツターボタ^を押し切っていな 
い。 

^でツターボタンを押し切る。 

P .33 


SD 乂モ1」ーカードがつ开ーマツトされ 
ていない。 

つ开ーマツトする。 

P .97 


SD 乂モ1」ーカードに空さ容量がない。 

不要なつアイルを削除するか.新しいカード 

P .15 



を tz ツトする。 

P .85 


SD 乂モ1」ーカードの寿命。 

新しいカードを tz 、 ソトする。 

P .15 


つ5ツ Li ュが充電中。 

つ5、ソ LI ュ5ンプの点滅が終了するまで待 
〇。 

P .47 


SD 乂モ1」一力ードが 「 LOCK 」 されてい 

〇 

「LOCK (書さ込か禁止)」を解除する。 

P .15 


SD 乂モ U —力ードの接触面が巧れてい 

る0 

乾いた柔5かい巧で巧さ取る。 

— 

撮影画像を確認 
でさない。 

画像確認時間が短い。 

画像確認時間を長<する。 

P .103 
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をが 

原因 

処置 

参照頁 

液晶モニターに 
映弓ない。 

電源が入っていない。または液晶モニ 
ターが暗い。 

電源を入れる。または液晶モニターの明るさ 
を調整する。 

P .13 

P .104 

ピデ开ケーブルをさした状態になって 
いる。 

ピデでケーブルを巧<。 

P .83 

画面表示が「 Li ンク□モニターモード」 
になっている。 

DISPLAY ボタ:;を巧して表示を切 LJ 替える。 

P .21 

節電モー F になっている。 

節電モードをでつにする。 

P .99 

71■— 卜つ开一力 
スなのにピ：；卜 
が合わない。 

レ:;ブが汚れている。 

乾いた柔5かい巧でされいに巧さ取る。 

— 

被写体が撮影範囲枠の中央にいない。 

つ开ーカス□ックで撮影する。 

P .35 

\ dZJ 卜の合いに < い被写体である。 

つ开ーカス□ック.またはマニュアルつ开一 
カスで撮影する。 

P .35 

P .58 

つ5、ソ iJ ユが発 
光しない。または 
つ5、ソ Li ユの充 
電がでさない。 

撮影モードが回（連写），園（動画） 
になっている。 

撮影モードを色](静止画）に切 LJ 替える。 

P .47 

つ5ッ LI ュが®(発光禁止）になって 
いる。 

V ボタンで発光禁止を解除する。 

P .47 

ぶつイト J スが71■— トモード iU 外 

になっている。 

ぶつイト J [5 ンスを71■—トモードにする。 

P .52 

パッテ1」一が消耗している。 

アルカ1」電池使用時は新品電池に交換する。 

1」チで 一 Li ’ でブル J いソテ1」一使用時は充電す 
るか.必要に応じて AC アタプターを使ラ。 

P .9 

P .10 

P .11 

つ5、ソ iJ ユが発 
光したのに画像 
が暗い。 

被写体までの距離が • 望遠時で約 2.9 m 
W 上1広角時で約5 .3 mW 上離れている。 

被写体に近づいて撮影する。 

P .47 

画像が明るすぎ 

〇 

被写体までの距離が近すぎる。 

V ボタンで発光禁止にする。 

P .47 

露出がで一 J [一している。 

露出補正を巧〇。長時間露光を解除する。 

P .50 

P .66 

液晶モニターの明るさがおかしい。 

液晶モニターの明るさを調整する。 

P .104 

画像が暗すぎる。 

暗いところを®(発光禁止）で撮影し 
ている。 

V ボタンで発光禁止を解除する。 

P .47 

露出が不足している。 

露出補正を巧〇。長時間露光を設定する。 

P .50 

P .66 

液晶モニターの明るさがおかしい。 

液晶モニターの明るさを調整する。 

P .104 

画像が自然な色 
合いにな弓ない。 

开ートぶつイトパ5：；スの調整しに< 
い状況で撮影した。 

被写体に白色系のちのを入れて撮影する。ま 
たは开ートモー FW 外のぶつイト J [5：； スを 
使用する。 

P .52 

曰巧などの記録 
情報が表示され 
ない。 

画面表示の機能で.表示なしになって 
いる。 

DI SPLAY ボタンを押して表示を切 LJ 替える。 

P .21 

AF 動作中，液晶モ 
二5— の明るさ 
が変化する。 

でートつ开ーカス範囲と周囲の明るさ 
が異なるとさ，または暗いところで使 
用している。 

故障ではあ LJ まだん。 


縦に尾を引いた 
画像になる。 

明るい被写体を写したとさに起こる現 
象。ス S ア現象とい5。 

故障ではあ LJ まだん。 
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■再生/削除について 


をが 

原因 

処置 

参照頁 

再生でさない。また 
は再生画面が出な 
し、 

囚（再生モード）になつていない。 

モードタイでルを囚（再生モード）に合わだ 
づ。 

P .77 

ピデ开クーブルが正し<接続されてい 
ない。 

正し < 接続し直す。 

P .83 

SD 乂モ1」ーカード 
が再生でさない。ま 
たは再生画面が出 
ない。 

SD 乂モ1」ーカードが tZ 、 ソトされていな 
い。または画像が記録されていない SD 
乂モ1」ーカードを tz ットした。 

記録済かのカー F を tz 、 ソトする。 

P .15 

本機でつ开ーマットしていない SD 乂モ 
1」ーカードを再生した。 

本機でつ开一7ットし，記録したたードを tz ッ 
卜する。 

P .97 

正常に記録されていない SD 乂モ1」一 
カードを再生した。 

正常に記録されているカードを tz ットする。 

P .15 

SD 乂モ1」ーカードの接触面が汚れてい 
"qS 〇 

乾いた桑弓かい巧で巧さ取る。 

— 

使用中の SD 乂モ1」ーカードに異常があ 
る。 

記録済かの別のカー F を再生し，異常がなけれ 
ば力乂5は正常です。カードの異常が考え弓れ 
るたゆ，そのカードを使用しないで<ださい。 


画面が消えた。 

バッテ1」一が消耗している。 

アルカ1」電池使用時は新品電池に交換する。 

1」チで一 Li ’ でブルパッテ1」一使用時は充電す 
るか.必要に応じて AC アタプターを使ラ。 

P .9 

P .10 

P .11 

何の操作ちしないで放置したので，で一 
トパつ一でつが働いた。 

電源を再投入する。 

P .13 

つアイルを削除で 
さない。 

プ□テクトが設定されている。 

プ□テクトを解除する。 

P .88 

SD 乂モ1」ーカードが「 LOCK 」 されている。 

「LOCK (書さ込か禁止)」を解除する。 

P .15 

SD 乂モ1」ーカード 
をつ开ーマツトて 
さない。 

SD 乂モ1」ーカードが「 LOCK 」 されている。 

「LOCK (書さ込か禁止)」を解除する。 

P .15 
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■その他 


をが 

原因 

処置 

参照頁 

SD 乂モ1」ーカード 
が入5ない。 

挿入方向が違ラ。 

正し < tz ットする。 

P .15 

力乂 5のボタ：;を 

パッテ1」一が消耗している。 

アルカ1」電池使用時は新品電化に交換する。 

P .9 

操作してち作動し 


1」チで 一ブルバッテ1」一使用時は充電す 

P .10 

ない。 


るか.必要に応じて AC アタプターを使ラ。 

P .11 


力乂 5の誤動作。 

一度電源を切 LJ , 電源を再投入して，モードタ 

P .8 



イでルを色](静止画）に切リ替える。 

P .13 



電池を tz ットしなおす。 

P .9 



AC アタプ5—使用時には接続しなおす。 

P .10 

P .11 

曰巧が正し < ない。 

正しい曰巧-時刻が設定されていない。 

正しい曰巧-時刻を設定する。 

P .14 

設定した日付が消 

パッテ1」一を巧いてしまった。 

パッテ1」一を取り出したが態が約2週間 W 上続 

P .14 

えてしまった。 


<と，曰巧が UtZ 、 ソトされます。再度1設定し 
直して < ださい。 


でートパつ一でつ 
が働かない。 

でート J C つ一 Tt つが OFF になっている。 

でート J C つ一 Tt つの時間を設定する。 

P .100 

ブザー音が鳴5な 
し、 

消音が設定されている。 

ブザー音の設定を ON にする。 

P .101 

テレピに映5ない。 

ピデ开方式の設定が間違っている。 

正しい方式を設定する。 

P .106 


ケーブルが接続されていない。 

クーブルを正し<接続しなおす。 

P .83 


出力先のピデス入出カスイッチの設定 

出力先のピデで入出カスイッチが正しいか確 

- 


が間違っている。 

認する。 
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■パソコンとの巧続/ソつトウエアについて 


をが 

原因 

処置 

画像の取 LJ 込かが 
でさない 

力乂 5を USB 八ブを経由して1 
パソコ：;に接続している。 

USB HUB などを経由してパソコン本体の USB ポートに接続した場合1 
力乂5が正常に認識されない場合があります。パソコン本体の USB 
ポートに直接つないてみて < ださい。 

画像の取 LJ 込かが 
でさない 
(Windows 98 / 
98 SE / Me の場合 
のか） 

COM ポートの設定が誤ってい 

① パソコンと力乂5を USB ケーブルで接続します。 [ コント□ールパ 
ネル]内の [ LI ステム]を開さ， [ LI ステムのプ□パティ]タイア 
□ヴ上で [ デバイス7ネー ] を表示します。 

② [ ポート ( C 0 M / LPT )] 左の [+] をク1」、ソクして開さ ， [Ricoh Camera 
Port ] を指定し，[プ□パティ]をク1」ックします。 

③ [Port Select ] タブをク1」ックします。 

④ [ PortName ] か5使用していない COM 香号を選択します。現な力乂 
5が割り当てされているポートの後ろには「ネ」がついています。 
USB ド5イバのインス!■■ール直後には. C 0 M 7 が選択されているはす 
ですので. C 0 M 8 W 降いすれかを選択してかて<ださい。 

画像の取 LJ 込かが 
でさない 

(Windows 全 0 S 共通） 

力乂 5が正し <パソコ：；に認 
識されていない。 

① パソコンと力乂5を USB ケーブルで接続します。 Windows のタスク 
バーにある [ スタート]をク1」ックします。 

② [設定]を選択し [ コ：；卜□ールパネル]巧の [ Li ステム]を開さ 
[ LI ステムのプ□パティ]タイア□ヴ上で [ デバイスマネー ] 
を表示します。 

X Windows 2000 / XP の場合は.[八ードウエア]タブをク U 、 ソクし.[デバイスマネー 
iJ ’ で]ボタンをク IJ 、 ソクします。 

③ [ その他のデバイス]の左の [+] マークをク1」ックして.その下に 
[Caplio 300 G ] がないか確認します。ちしあれば • それを選択した 
上 [ 削除 ( E ：)] ボタンをク1」ックし削除します。 

[ コント□ールパネル]の [ アプ1」ケー LI ヨンの追加と削除]か弓 
[Caplio Software ] を選択し， [ 追加と削除]ボタ:;をク U ックし 
て.ソつ卜をアンインス!■■ールします。 

④ J C ソコンと力乂 5の電源を切ります。 

⑥再度パソコンの電源を入れ. CD - ROM より.ソつトウエアの再イ：;ス 

1■■ールを巧います。 （ この時.力乂 5は接続しないで < ださい。） 
次に.力乂5とパソコンを USB ケーブルで接続して < ださい。パソ 
コンが力乂5を認識すると， [ 新しい八ードウエア]の画面が起動 
し，力乂5がパソコンに登録されます。 
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をが 

原因 

処置 

画像の取 LJ 込かが 
てさない 
(Windows 98/ 
98 SE / Me の場合） 

力乂 5が正し <パソコ：；に認 
識されていない。 

① パソコ：;と力乂5を USB ケーブルで接続します。 Windows のタスク 
バーにある [ スタート]をク1」ックします。 

② [設定]を選択し [ コント□-ル J C ネル]巧の [ Li ステム]を開き1 
[ LI ステムのプ□パテイ]タイア□ヴ上で[デ J [イスマネー Li >] を 
表不します。 

③ [ ポート ( C 0 M / LPT )] 左の [+] をク1」ックして開さ . [Ricoh Camera 
Port ] に.または [ ユニバーサル LiU アルバスコント□一5 ] 左の 
[+] をク IJ ックして開さ . [RICOH USB Virtual COM ] に不明なデバイ 
スの7—ク （ ！ ） がついていないかどラか確認します。ちしあれば1 
それを選択した上 [ 削除 ( E ：)] ボタンをク1」ックし削除します。 

④ [ コント□ールパネル]の [ アプ1」ケー LI ヨ：；の追加と削除]か弓 
[Caplio Software ] を選択し， [ 追加と削除]ボタンをク U ックし 
て.ソつ卜をア：；インス!■■ールします。 

⑥ J C ソコ：；と力乂 5の電源を切ります。 

再度パソコンの電源を入れ. CD - ROM より.ソつトウエアの再イ：;ス 

1■■ールを巧います。 （ この時.力乂 5は接続しないで < ださい。） 

⑥次に.力乂5とパソコ：；を USB ケーブルで接続して<ださい。パソ 
コ：；が力乂 5を認識すると， [ 新しい八ードウエア]の画面が起動 
し，力乂5がパソコンに登錄されます。 

画像の取 LJ 込かが 
でさない 

(Windows 2000の場 
合） 

力乂5が正し<パソコンに認 
識されていない。 

① J C ソコンと力乂5を USB クーブルで接続します。 

② Windows のタスクバーにある [ スタート]をク U ックします。 

③ [設定]を選択し. [ コント□ールパネル]巧の [ LI ステム]を開 
さ1 [八ードウエア]タブを選択し[デ J [イスマネー Li ' lP ] をク1」ッ 
クします。 

④ [ ポート （ COM と LPT )] 左の [+] をク1」ックして開さ 1 [Ricoh Camera 
Port ( COMxx )] に不明なデパイスのマーク(：！ ） がついていないかど 
〇か確認します。 

ちしあれば，それを選択した上 [ 削除 ( U ：)] ボタンをク1」ックし削 
除します。 

⑥ [ コ：；卜□ールパネル]の [ アプ1」ケー Li ヨンの追加と削除]か5 
[Caplio Software ] を選択し， [ 追加と削除]ボタ:;をク U ックし 
て.ソつ卜をア：；イ：；ス1■■ールします。 

⑥ J C ソコンと力乂 5の電源を切ります。 

⑦ 再度パソコンの電源を入れ1 CD - ROM より.ソつトウエアの再インス 

1■■ールを巧います。 （ この時.力乂 5は接続しないで< ださい。） 

⑧ 夕に.力乂5とパソコ：；を USB ケーブルで接続して<ださい。パソ 
コンが力乂5を認識すると， [ 新しい八ードウエア]の画面が起動 
し.力乂5がパソコンに登録されます。 
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をが 

原因 

処置 

画像の取 LJ 込かが 
てさない 

(Windows XP の場合） 

力乂 5が正し <パソコ：；に認 
識されていない。 

① J C ソコンと力乂5を USB ケーブルで接続します。 

② Windows のタスクバーにある [ スタート]をク U ックします。 

③ [ コント□ールパネル]を開さ. [ ク 5 LI ック表示に切り替える] 
をク1」ックすると [ Li ステム]アイコ:;が表示されます。 

④ [ Li ステム]アイコンをク1」ックし.[八ードウェア]タブを選択 
し [ デバイスマネー ] をク1」ックします。 

⑥ [ イ乂一 iJ ' ンヴデパイス]左の [+] をク1」ックして開さ . [Caplio 
300 G ] に不明なデバイスのマーク （！） がついていないかど〇か確 
認します。 

ちしあれば.その不明なテ J [イスマークをちク1」、ソクして乂ニュー 
を表示し，[ド5イパの更新]を選択します。[八ードウェアの更新 
ウイザードの開始]画面が表示されるので，[一覧または特定の場 
所か5インス!■■ールする（詳細）]をチェックし，[次へ]ボタンを 
ク1」ックします。 

⑥[次の場所で最適のド5イパを横索する],[次の場所を含める]を 
チェックし， C:¥Program Files¥Caplio Software¥WIA driver を参 
照して，じ欠へ]ポ5：；をク1」ックします。 

ド5イバーが正し<イ：；ス1■■ールされ.力乂5がパソコ：；に正し< 
認識されるよ〇になります。 

Ricoh Gate L ので 
プ Li ヨン設定で1 
[保た時，同じ画像 
は保たしない]に 
チェックを入れて 
いてち，同じ画像が 
パソコンに取り込 
まれてしまラ 

力乂5の時計が正し<合わだ 
弓れていない，ちし<は力乂 
5の時計情報が UtZ ットされ 
てしまっている。 

[保た時，同じ画像は保ちしない]の機能を正し<働かだるには，力 
乂5の時計を正し<合わせる必要があ LJ ます。力乂5の時計情報を正 
し < 合わだて <ださい。 

力乂5の時計情報の合わだちは P . 14をご覧<ださい。 

力乂5か5取 LJ 込 
んだつアイルをパ 
ソコン上で削除し 
た。同じつアイルを 
再度力乂5か5取 
リ込ちラとしたが1 
取仕込まれない 

Ricoh Gate L の 7 l ■プヨ I ； 
設定て\ [ 保ち時，同じ画像 
は保ちしない]にチェックが 
入っていると，一度取 LJ 込ん 
だつアイルはパソコ：；に取り 
込まれない。 

Ricoh Gate L のでプ iJ ヨン設定で[保ち時，同じ画像は保ちしない] 
のチェックを外して<ださい。 
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J . エ5—*ッたージがま示された弓 

液晶モニターにェ5—乂ッ tz — Li ' が表示されたとさは，次の方法で巧処して<ださい。 


ェ5—乂ッ tz—D 

巧処法 

参照 

CARD を入れて < ださい。 

カードが tz ットされていまだん。カードを tz ットして<ださ 
し、 

P .15 

曰巧を設定して < ださい。 

曰巧が設定されていまだん。曰巧を設定して<ださい。 

P .14 

FILE NUMBER OVER 

つアイル香号の制限を超えています。不要なつアイルを削除す 

P .15 


るか，他のカードをご使用<ださい。 

P .85 

表示でさないつアイルです。 

再生でさないつアイルを選択しました。 

— 

容量不足です。コピーしますか。 

カードの容量が不足しているたゆ.すべてのつアイルをコピー 
でさまだん。他のカードをご使用<ださい。 

P .92 

プ□テクトされています。 

プ□テクトされたつアイルを削除しよ〇としています。 

P .88 

5イトプ□テクトされています。 

カードが 「LOCK (書さ込か禁止）」されています。□ックを解 
除して < ださい。 

P .15 

プ U ント設定でさないつアイルです。 

プ1」ント設定でさないつアイル（動画など）です。 

— 

容量不足です。 

つアイルを記録でさまだん。つアイルを削除するか.空さ容量 
を確保して < ださい。 

P .85 


画像のプ1」：；卜指定枚数が制限を超えています。どれか画像を 
選択し，枚数を0にして<ださい。 

P .93 

内蔵乂モ|」一をつ开ーマットして < ださい。 

内蔵乂モ U —をつ开ーマットする必要があります。 

P .98 

CARD をつ开ーマットして < ださい。 

カードかつ开ーマットされていまだん。カードをつ开ーマット 
して < ださい。 

P .97 

使用でさない CARD です。 

再度つ开ーマットし直して<ださい。それでちエ5—乂ッ tz — 
Li ' が表示されるとさは，カードの異常が考え5れます。その 
カードを使用しないで<ださい。 

P .97 

乂モ1」一書さ込か中 

つアイルを乂モ1」一に書さ込んでいます。書さ込かが終わるま 
でお待ち < ださい。 

— 

つアイルがあリまだん。 

再生でさるつアイルがあ LJ まだん。 

— 

記錄でさまだん。 

撮影可能枚数が0になりました。化のカード作内蔵乂モ1」一に 
切 LJ 替えて<ださい。 

P .15 



上記の対処法で改善されない場合は.1」コー修理受付 1 Z ：;5 —またはお買い上げ店までご連絡 < ださい。 
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K . アつ夕ーサ ー t スにごいて 


1. 本製品が万一故障した場合は，保証書に記載された保障期間内で無料修理いたしますので，1」コー修理受付 tz :; ター 
かお買い上げの販売店にお申し出<ださい。なお.1」コー修理受付 tz ン5—にご持参いただ<に際しての諸費用はお 
客様にご負担願います。 

2. つぎの場合は上記保証期間巧でち無料修理の対象にはなりまだん。 

① 使用説明書に記載されている使用方法と異なる使用による故障。 

② 使用説明書に記載されている当社指定の修理取りおい所 W 外で行われた修理，改造.分解掃除等による故障。 

③ 乂災.天災.地変等による故障。 

④ 保管上の不備（高温多湿作防虫剤の入った場所での保管.電池等の液漏等.カピ発生等）による故障。 

⑥浸（冠）水.飲物 （ Li ユース.酒類等）かぶり.砂（ミ尼）入り. Li ョック.落下等による故障。 

3. 保証書に記載された保障期間経過後は.本製品に関する修理は有償修理とさだていたださます。なお，その際の運賃 
諸掛リにつさましては，お客様のご負担とさだていたださます。 

4. 保証書の添付のない場合作，販売店名，ご購入年月日の記入がない場合なに記載事項を訂正された場合には.保 
証期間内でち有償修理とさだていたださます。 

5. 保証期間巧であってち，本製品について各部点検，精密検査等を特別に巧頼された場合には，別途実費をお客様にご 
負担いたださます。 

6. 保証の巧象となる部分は本体のかでクース.スト5ップ等の付属品類およ U 本製品に付帯している消耗品類（電池類） 
は保証の巧象となりまだん。 

7. 無償修理期間中であると否とにかかわ5す.本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用およ U 得べか 
りし利益の損失）等については補償いたしかねます。 

8. 保証書は日本国内においてのか有効です。 

上の保証規定は無料修理をお約束するちので，これによりお客様の法律上の権利を制限するちのではありまだん。 
上の保証規定は本製品に関する保証書にち同様の趣旨で記載されています。 

9. 本製品の補修用性能部品（機能，性能を維持するたゆに不可欠な部品）は，5年を目安に保有しております。 

10. 浸（冠）水，が（泥）入 LJ , 強度の衝撃，落下等で損傷が U ど<,故障前の性能に復元でさないと思われるちの等は 
修理でさない場合ちあ LJ ます。ご了承<ださい。 



-修理にお出しになる前に，パッテ1」一の消耗のチェックと使用説明書の再読（ご使用方法の再確認）をお願 
いいたします。 

-修理箇所によっては修理に日数がかかる場合ちごさいますので，修理には余裕を持ってお出し<ださい。 

-修理にお出しになる際は，故障内容と故障箇所をでさるだけ詳し<お申し出<ださい。 

-修理にお出しになる際は，修理に直接関係のない付属品類は添付しないで<ださい。 

-大事な記録（結婚式作海外旅行等）を撮影されるとさには，前ちってテスト撮影をして力乂5の調テをご確 
認<ださるととちに，使用説明書作予備のバッテ1」一の携帯等をお勧めいたします。 

-修理にお出しになった場合 . SD 乂モ1」カードおよ U 内蔵乂モ1」一巧のデータについては保証でさまだん。 
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u コー修理受付たンター 


万一.本製品がご使用中に故障した場合は.下記のサーピス乂ニューか弓お客様がご希望のサーピス方法をお選 U いただ 
さ.記載されている1」コー修理受付 tz ：；5 —までお申し込か<ださい。 

* 本製品の保証書に記載された保証期間内は.無料修理となりますが.保証書裏面の保証規定第2項の記載に該当する場合は.保 
証の巧象にはな y まだん。 

* 各サービス乂ニューの巧象は.製品本体のかとさだていたださます。 

ネ本サービスは.日本国内のか有効です。 


• た<はい サーピ ス争 



着払い宅配便にてお送 y いただ<ヴーピスです 

1」コー修理受付 tZ ンターにお電話でお申込かいたださますと I その曰の〇ちに徊包が料およ U 送 
y 先を印刷した着払い伝票をお送 y します。お送 y したが料で栖包し I 最寄 LJ の宅配便取扱店へ 
お持ち < ださい。 

(期間）宅配便取扱店がお預か LJ してか5,雜社営業曰で10曰間ですが，修理完巧後あ5たゆ 
てお届け曰をご連絡さだていたださます。 

(料金）保証巧（無料）修理の場合は料金はかかりまだん。保証外（有料）修理の場合には修理 
料金を配達の際に申し受けます。 


• U さとリサーピス • 

A 

し口 尸が 



を急使 I 


訪問-お預か LJ サーピス です 

U コー修理受付 tz ン5—にお電話でお申込かいたださますと，運送業者がお客様のご自宅 （ 事務 
所）に訪問し，機械を個包してお預 LJ します。 

(期間）宅配便取扱店がお預かりしてから，弊社営業曰で10曰間ですが，修理完巧後あ弓たゆ 
てお届け曰をご連絡さだていたださます。 

(料金）初年度保証期間中でち有効ですが，引取り個包料金2,000円を別途申し受けます。 

初年度保証期間 W 後は規定料金に2,000円が加算となります。修理料金は配達の際に申 
し受けます。 


• こラかんサーピス争同一機種との訪問-交換サーピスです 

本サーピスは機械を連続してご使用になっていて I 修理のたゆにお預リでさないお客様に最適で 
す。 I 」コー修理受付 tZ ：；5 —にお電話でお申込かいたださますと，お使いの機種と同一機種を運 
送業者が持参し.交換致します。 

※本サービスは初年度保証期間終了後有効となります。 

(期間）お申込か曰か5弊社営業曰で3曰 W 内に交換いたします。 

(料金）故障内容でミ夫ゆさだていただいた規定料金に引取徊包料金2,000円と交換料金5,000円 
が加算とな LJ ます。料金は配達の際申し受けます。 

• X •新たにご提供する機械については.新品てはないこと.およ U 外観.色合い等が交換前の機械と同一で 
ないことをあ5かじめご了承願います。 

• X •本サービスにより回収した機械のお客様へのご返ま P はいたしかねます。 

※回がする機械のお客様のプライペート情報作.必要なデータ等が残ったままにな弓ないよラに，十分ご 
注意願います。 

• X •限定販売品作名入れ-刻印等を施した製品は巧象外とさだていたださます。 

• ちちこかサーピス争サーピスステー Li ヨンへ御持参いただ<サーピスです 

お買い上げのご販売店 I 「全国サーピス拠点一覧」 ( http ： //WWW . r - ts . co . jp / kyoten / index . htmI ) 
一覧に記載されている最寄りのヴーピスステー Li ヨ ：；i または力乂 5 ヴーピス tz ：； ターのいすれ 
かにお持ちいただいた場合でち修理の受付をいたします。修理期間 I 料金はお持ちいただいた際 
におたすね <ださい。 
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時間帯指定ヴーピス 

た< はいサーピス， U さと LJ サーピス，こ〇かんサーピスの各サーピスで，修理完成品の配達曰の時間帯指定がでさ 
ます。時間帯は10 ： 00-20 ： 00までの間で，時間帯区切 y は2時間です。 

①10: 00〜12: 00②12: 00〜14: 00③14: 00〜16: 00 

④16: 00〜18: 00⑥18: 00〜20: 00 

*1」コー修理受付 tZ ：； ターへご連絡の際，お申し込か<ださい。 

1 . 修理に際し.乂モ1」一等記憶装置巧のデータの保ちについては保証いたしかねますのでご了承<ださい。 

2. 修理におだしになる前に，八ッテ U - のチェックと使用説明書の再読（ご使用方法の再確認）をお願いします。 

3. 修理個所によっては規定 W 上の日数がかかる場合がごさいますのて.修理には宗格を持ってお出し<ださい。 

4. 修理ご巧頼の際は，故障内容と故障個所をでさるだけ詳し<お申し出<ださい。 

5. 「1」コー修理受付 tZ ：；5 —」は上記取扱商品の故障に関する修理方法，修理期間等のお問い合わだに限5だていた 
ださます。 

修理 1 U 外の製品に関する機能-性能，使用方法のお問合だ，ご相談は1」コーお客様相談室までお願い申し上げます。 
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■ デジタルたタラ相談窓口 

相談窓□製品に関する要望 I その他お困りの点についてのご相談 
U コーお客様相談室 

つ U —タイ レ： 0120-000475 FAX ： 0120-479417 

受イ寸時間：9: 00〜17: 00 (月〜金） 

±曜•日曜-祝日は勝手なが5休まだていたださます。 

インターネッ h ■でちご相談をお受けしています。 

ht む ： //WWW .ricoh.co.jp/SOUDAN/index.html 

■ デジタルた文ラ修理受付窓口 

デ^'タルカ乂 5修理に関するお問い合わだ 

全国サーピス拠点一覧 （U コーテクソ L ! ステムブ株式含社） 
ht む ： //WWW. r-ts.co.jp/kyoten/index.html 

リコー修理受付 tZ ン 5—( U コー DiJi スティックス巧式含社） 

( 宅配便をが用した修理品の受付 tz ンター） 

つ U ータイ户 ル： 0120 -053956 

受イ寸時間：9: 30〜17: 00 (月〜金） 

±曜•日曜-祝日は勝手なが5休まだていたださます。 


力乂 5サーピス tZ ンター 

干 104-0061 東京都中央区銀座 6-14-7 ( U コー兰愛ピル別館） 
電話 03-3543-4187 

受イ寸時間：9: 30〜17: 00 (月〜金） 

±曜•日曜-祝日は勝手なが5休まだていたださます。 

■■ J コーデジタルたタラの情巧がインターネッ I - でご覧頂けます。 

http-//www.ricoh.co.jp/dc/index.html 
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